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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1 ) 


- [ നമ്പർ 02/ 2019- 20) 
നമ്പർ ഡി - 541/2019. 

2019 ആഗസ്റ്റ് 8. 
മാവേലിക്കര രാജാ രവിവർമ്മ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ 
ആർട്സിലെ കോളേജിൽ സ്കൾപ്ചർ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് 
റിവോൾവിങ്ങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം & റിവോൾവിങ്ങ് സ്റ്റാന്റ്സപ്പെ 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 


നമ്പർ റ്റി . എസ് (1) 12/ 2019 -20. 

2019 ആഗസ്റ്റ് 22. 
-- സംസ്ഥാന വിത്തുൽപാ ദന കേന്ദ്ര ത്തി ലേക്ക് 12600 
കിലോഗ്രാം ഗുണമേന്മയുള്ള നീറ്റുകക്ക സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക ? 1, 89,000. 
നിരതദ്രവ്യം ? 4,500. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 500 + നികുതി 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 10 - 2019 വ്യാഴാഴ്ച പകൽ 11 മണിവരെ. 

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് വിലാ 
സവും വിൻ ഡോ നമ്പരും www.isg. kerala . gov. in 
Tender Notifications വിൻഡോ നമ്പർ D - 105947 / 2010 dated 
22- 8 - 2019 . 


അടങ്കൽ തുക ? 4,70,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ): 


ഒറിജിനൽ - 1,120. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 560. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 24 - 9 - 2019 , 3 മണി. 


സംസ്ഥാന വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രം, 

- ( ഒപ്പ്) 
വീയപുരം, ആലപ്പുഴ. 

സീനിയർ കൃഷിഓഫീസർ. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 25 - 9 - 2019 , 1 മണി. 
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834 KERALA GAZETTE 

[PART III 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തുറന്നു പരി ശോ ധി ക്കുന്ന Tender number and date of opening must be 
തീയതിയും സമയവും- 25 - 9 - 2019 , 3 മണി. 

superscribed on the envelope contains the tender . Tenders 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ടോ 

must be accompanied with an agreement executed and 
മണിയോർഡറായോ വിലയടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

- signed on Kerala Stamp Paper of value X 200 and 1 % 
ഫോറ ങ്ങൾ രജി സ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ 

of the total cost of articles tendered as EMD. Tenders 
അവയുടെ വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന without agreement and EMD will be rejected . Detailed 
സമക്ഷം 20 - 9 - 2019, 3 മണിക്ക് മുൻപായി ലഭിക്കാത്ത വിധം list of items required with specifications of the materials 
മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് can be obtained from the office of the undersigned on 
സ്റ്റാമ്പു കൾ, ഡാഫ്റ്റു കൾ മുത ലാ യ വ ദർഘാ സ് working hours. 
ഫോറങ്ങളുടെ വില യായി സ്വീകരിക്കുന്നതില്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 

( 2 ) 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നവർ 1 200 - ന്റെ വിലയുള്ള 

[ നമ്പർ 03 / 2019 - 20) 
മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രം ഒപ്പിട്ട് നൽകേണ്ടതും, മൊത്തം 
വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി കെട്ടിവെയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

നമ്പർ ഡി - 542 /2019. 

2019 ആഗസ്റ്റ് 8. 
സമ്മ ത പത്രവും നിര ത ദ വ്യവും ഇല്ലാത്ത എല്ലാ - മാവേലിക്കര രാജാ രവിവർമ്മ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ 
ദർ ഘാ സു കളും നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർ ഘാ സു കൾ 

ആർട്സിലെ സ്കൾപ്ചർ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക്കൺസ്യൂമ 
സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിന്റെ പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പരും 

ബിൾ സ് സപ്ലേ ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവെച്ച 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറവും ദർഘാസ് പ്രകാരം നൽകേണ്ട 

അടങ്കൽ തുക ? 4,95,625. 
സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ); 


[ No . 02/ 2019- 20) 


ഒറിജിനൽ ? 1,120 . 


No. D - 541/2019 . 


8th August 2019 . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് { 560. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 27 - 9 - 2019 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 28 - 9 - 2019, 1 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തുറന്നു പരിശോ ധി ക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 28 - 9 - 2019 , 3 മണി. 


Sealed and competitive tenders are invited for the 
supply of Revolving Platform and Revolving Stand for 
Sculpture Depatment of Raja Ravi Varma College of Fine 
Arts, Mavelikara , Pin 690 101, Alappuzha (Dist). 

Estimated Amount — 4 ,70 , 000 . 

Cost of tender form including all taxes for each 
tender : 

Original - X 1 , 120 . 

Duplicate _ 8 560 . 
Last date and time of sale of tender form 
24 - 9 - 2019 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
25 - 9 -2019 , 1 p . m . 

- Date and time for opening tender - 25 - 9 - 2019 , 
3 p . m . 

Tender forms can be had from the office of the 
undersigned on cash remittance as above or by Money 
Order on all working days between 10 a . m . and 3 p . m . 
Those who want tender forms by Registered post should 
send additional & 50 for each tender along with cost of 
tender formsby money order to the undersigned , which 
should reach this office on or before 3 p . m . on 
20 - 9 - 2019 . Any other mode of payment as cost of tender 
form will not be accepted . The tender forms are not 
transferable . 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ വിലയടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ അവയുടെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന സമക്ഷം 
24 - 9 - 2019 , 3 മണിക്ക് മുൻപായി ലഭിക്കാത്ത വിധം മണി 
യോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പു 
കൾ, ഡാഫ്റ്റു കൾ മുത ലാ യ വ ദർഘാ സ് 
ഫോറ ങ്ങ ളുടെ വില യായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നവർ ? 200- ന്റെ വിലയുള്ള 
മുദ്രപ്രതത്തിൽ സമ്മതപത്രം ഒപ്പിട്ട് നൽകേണ്ടതും, മൊത്തം 
വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി കെട്ടിവെയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
സമ്മ ത പത്രവും നിര ത ദ വ്യവും ഇല്ലാത്ത എല്ലാ 
ദർ ഘാ സു കളും നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർ ഘാ സു കൾ 
സമർപ്പിക്കുന്ന ക വ റിന്റെ പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പരും 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറവും ദർഘാസ് പ്രകാരം നൽകേണ്ട 
- സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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24th SEPT. 2019 ] 


STORES PURCHASE 


835 


- [ No. 03/ 2019 - 20 ) 
No. D - 542/ 2019 . 

8th August 2019. 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
supply of Consumables for Sculpture Department of 
Raja Ravi Varma College of Fine Arts , Mavelikara , 
Pin : 690 101 , Alappuzha District. 

Estimated Amount - ൽ 4 , 95 , 625 . 
Cost of tender form (including all taxes): 

Original - 7 1 ,120 . 

Duplicate _ 8 560 . 
Last date and time of sale of tender form 
27 - 9 - 2019 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28 - 9 - 2019 , 1 p . m . 

- Date and time for opening tender - 28 - 9 - 2019 , 
3 p . m . 

Tender forms can be had from the office of the 
undersigned on cash remittance as above or by Money 
Order on all working days between 10 a . m . and 3 p . m . 
Those who want tender forms by Registered post should 
send additional 50 for each tender along with cost of 
tender forms by money order to the undersigned , which 
should reach this office on or before 3 p . m . on 
24 -9 - 2019 . Any other mode of payment as cost of tender 
form will not be accepted. The tender forms are not 
transferable . 

Tender number and date of opening must be 
superscribed on the envelope contains the tender. Tenders 
must be accompanied with an agreement executed and 
signed on Kerala Stamp Paper of value 1 200 and 1 % 
of the total cost of articles tendered as EMD . Tenders 
without agreement and EMD will be rejected . Detailed 
list of items required with specifications of the materials 
can be obtained from the office of the undersigned on 
working hours. 


വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. മേൽ സമയത്തിനുള്ളിൽ 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 1- 10 - 2019 പകൽ 10 മണിക്കുള്ളിൽ 
അ പ്പോൾ ഹാജരുള്ള ദർഘാ സു ടമകളുടെ യോ 
അ വർ അധികാ ര പ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള വ്യക്തി ക ളു ടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ 
സുകൾ യാതൊരു കാരണ വശാലും സ്വീക രിക്കു ന്ന തില്ല . 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലാണ് ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 
പസ്തുത ഫോറത്തിന് ? 1, 050 + 18 % G . S . T. ( പകാരം 
ഒടുക്കിയാൽ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 10 മണിമുതൽ 
3 മണിവരെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ഫോറത്തിന്റെ വില മണിയോർഡറായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
എന്നാൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവ സ്വീക 
രിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട 
ങ്കിൽ പകർപ്പ് ഒന്നിന് ? 525 + 18 % G.S . T. പ്രകാരം അടച്ച് 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വിൽപന 
30 - 9 - 2019 പകൽ 2 മണിക്ക് അവസാനിക്കും. പൂരിപ്പിച്ച 
ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ? 200 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
ഒരു എഗ്രിമെന്റും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിലയുടെ 1 % ( മി 
നിമം X 1,500 ) നിരതദ്രവ്യം അടച്ചതിനുള്ള ഡിമാന്റ് ഡാറ്റ് 
എന്നിവ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം അടയ്ക്കുന്ന 
തിൽ ഒഴിവുള്ളർ മതിയായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്ന് താൽപര്യമുള്ള 
വർ ആവശ്യമായ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് മേൽവിലാസം എഴു 
തിയ കവർ 

അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസറുടെ ഫോൺ 
നമ്പർ- 0480 280 2213 . 


No. A4/ 1075/ 2019 / KKTM GC. 17th August 2019. 

Sealed tenders are invited for the supply of Lab 
Equipments and Chemicals for an amount of 3 3,60 ,000 

to K . K . T.M . Government College, Pullut P. O ., Thrissur 
| District, Pin - 680 663 under Plan Fund 2019 - 20 . 

Tender should be superscribed “ Tender for the Supply 
of Lab Equipments and Chemicals to the College under 
Plan Fund 2019 -20 ” and should be addressed to the 
Principal, K . K . T. M . Government College , Pullut P. O ., 
Thrissur District, Kerala State , Pin - 680 663 . Last date of 
receipt of tender will be 3 p . m . on 30 - 9 - 2019 . 
Late tenders will not be accepted . Tender will be opened 
at 10 a. m . on 1 - 10 - 2019 in the presence of such tenderers 
or representatives who may be present at that time. 


Govt. Raja Ravi Varma College of 
Fine Arts , Mavelikkara . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എ4/ 1075/ 2017 / KKTM GC . 2019 ആഗസ്റ്റ് 17 . 

- പുല്ലൂറ്റ് കെ . കെ . ടി. എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ 
വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ലാബിലേക്കാവശ്യമായ ഏകദേശം 
? 3,60 ,000 - ന്റെ ലാബ് ഉപക ര ണ ങ്ങളും കെമിക്ക ലു കളും 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത് കവറിന് പുറത്ത് 
“2019 - 20 പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ലാബ് ഉപകരണങ്ങളും കെമി 
ക്കലുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന്എഴു 
തിയിരിക്കേണ്ടതും, പ്രിൻസിപ്പാൾ, കെ . കെ . ടി. എം . ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജ്, പുല്ലൂറ്റ് പി . ഒ ., തൃശ്ശൂർ ജില്ല , 
പിൻ - 680 663 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 30 - 9 - 2019 


Intending tenderers may on application to the 
Principal, K . K . T. M . Government College, Pullut P. O ., 
Thrissur District, Kerala State , Pin -680 663 to obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of 1, 050 + 18 % 
G .S . T. which is the price fixed for a tender form and is not 

refundable under any circumstances. Sale of tender forms 
- will be closed at 3 p . m . on every working day. 

The tender forms are not transferable. Cheques , Postal 
Orders, Demand Drafts etc. will not be accepted towards 
the cost of tender form or will not be sent by V. P . P . Sale 
of tender form will be closed at 2 p . m . on 30 - 9 - 2019 . 
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Duplicate forms if required will be issued at 
3 525 + 18 % G.S . T. per copy. Those who wish to receive 
the tender forms by post may send a self addresed , 
sufficiently stamped envelope in addition to the cost of 
tender forms. An agreement in Kerala Stamp Paper worth 

200 is to be executed while submitting the tender form 
( vide Page No. 6th of the tender form ). EMD is required 
@ 1 % of the total estimated cost of articles fixed by the 
purchasing officer ( minimum 3 1 , 500) and should be 
submitted by Demand Draft in favour of the Principal, 
K . K . T .M . Govt. College , Pullut. The tenderers who are 
eligible for exemption from payment of EMD /Security 
deposit should enclose a copy of the latest certificate of 
registration issued by Government of Kerala store Purchase 
Department . Further details if any required can be 
available from the college office from 9 .30 a . m . to 4 . 30 
p . m . on all working days. 

| Phone Number 0480 - 2802213 . 


K . K . T. M . Government College , 

(Sd.) 
Pullut, Kodungallur. 

Principal. 
ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 
നമ്പർ എ1- 432 / 2019- 20 ( പി ). 

2019 ആഗസ്റ്റ് 16. 
- തിരൂർ ടി . എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് 2019 - 20 
സാമ്പത്തിക വർഷ ത്തിൽ പ്ലാൻ പദ്ധതിയിൽ ലാബ് 
ലൈബ്രറിയുടെ വികസനം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഈ 
കോളേജിലെ ഫിസിക് സ് ലാബിലേക്ക് ? 2 , 00 , 000 - ന് 
ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാ സു കൾ അടക്കം ചെയ്ത് കവറിനു മുകളിൽ 
“ദർ ഘാസ് നോട്ടീസ് നമ്പർ എ1/ 432 - 2019 - 20 ( പി ) / 
ലാബ്- ലൈബ്രറിയുടെ വികസനം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 
“ ഫിസിക്സ് ലാബിലേക്ക് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ” എന്നെഴുതി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ടി . എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, തിരൂർ, വാക്കാട് പി . ഒ ., 
മലപ്പുറം ജില്ല , പിൻ - 676 502 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 30 - 9 - 2 019 - ന് ഉച്ചയ് ക്ക് ശേഷം 2 മണിവരെ 
ആകുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 
2 .30 മണിക്ക് ഹാജ രായിട്ടുള്ള ദർഘാസു കാ രു ടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 30-9 -2019, 12 .30 - ന് അവസാനിക്കുന്ന 
താണ്. വൈകി കിട്ടുന്നതും അപൂർണ്ണവുമായ ടെണ്ടറുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിന് ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ 

672 ( ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ? 600 -ം ജി .എസ്. ടി . 12 % 
ഉൾപ്പെടെ) അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും മടക്കി നൽകു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത ല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റൽ 
ഓർഡ റു കൾ, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പു കൾ എന്നിവ സ്വീക രി 
ക്കു ന്നതോ ദർഘാ സു കൾ വി . പി . പി . ആയി അയച്ചു 
കൊടുക്കുന്നതോ അല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കു 
ന്നതിന് ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയും തപാൽ ചാർജ്ജും 
ഉൾപ്പെടെ 3 722 മണി ഓർഡർ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 


പൂരിപ്പിച്ചതും ഒപ്പിട്ടതുമായ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
- കൂടെ നിര ത ദ വ്യ മാ യി ആകെ തുകയുടെ 1 % 
( മി നി മം ? 1,500 ) പിൻ സി പ്പാ ളിന്റെ പേരിൽ തിരൂർ 
എസ്. ബി . ഐ . ബാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന തരത്തിൽ ഡിമാന്റ് 

ഡാഫ്റ്റ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ്. നിര ത ദ വ്യത്തിന് 
പലിശ നൽകുന്നതല്ല. ഓരോ ഉപകരണത്തിന്റെയും വില , 
നികുതികൾ, മറ്റു ചെലവു കൾ, വിശദവിവരം, ബാഷർ 
സഹിതം എന്നിവ പ്രത്യേകം കാണിക്കേണ്ടതാണ്. വിതരണം 
ചെയ്യുന്ന സാധന സാമഗ്രികളുടെ വാറണ്ടി/ സർവ്വീസ് 
വ്യവസ്ഥകൾ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കണം. വിതരണ ഉത്തരവ് കിട്ടി 
ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ സ്വന്തം ചെലവിൽ 
കോളേജിൽ എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വിലനില വാ ര ത്തിന് 
31-3 - 2020 വരെ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

- ഓരോ ടെണ്ടറിന്റെ കൂടെയും ? 200 വിലയുള്ള 
കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉത്തരവിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പ് ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ 
ദർഘാസ് നട പടികൾ റദ്ദാക്കു ന്ന തിനോ നീട്ടിവയ്ക്കു ന്ന 
തിനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ആളിൽ 
നിക്ഷി പ് ത മാ ണ് . ഓഫീസിലെ പണ മിട പാട് സമയം 
രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെയാകു ന്നു . 
കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ആഫീസ് പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ 

നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
| No. A1- 432 / 2019 - 20 / ( P ) . | 16th August 2019 . 

Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of Lab Equipments to Physics Lab of 
T. M . Government College , Tirur for a Total cost of 
* 2 ,00 ,000 under the scheme of Development of Lab and 
Library 2019 -20 (Plan ). 

The envelope containing the tender should be 
- superscribed as " Tender No. A1/ 432/2019 -20( P )- Supply of 
Lab Equipments to Physics Lab under the scheme of 
Development of Lab and Library 2019 - 20 Plan and 
addressed to “ The Principal, T . M . Govt. College , Tirur, 
Vakkad P . O ., Malappuram Dist., Kerala , Pin -676 502 ” . 
The last date and time for receipt of filled tender is at 
2 p . m . on 30 - 9 - 2019 . The tenders will be opened at 
2 .30 p . m . on the same day in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. Sale of tender form will be closed 
on 12.30 p . m . on 30 - 9- 2019 . 

Intending tenderers may make an application to the 
Principal to obtain the requisite tender form , in which 
tenders should be submitted . The original tender form 
dully filled and signed only will be accepted . 
Application for the tender form should be accompanied by 
a cash remittance of 672 (cost of tender for 
? 600 + G. S .T . 12 %) which is the price fixed for a tender 
form and which is not transferable . Cheques , Postal 
Orders and Postal Stamps will not be accepted towards 
the cost of tender form and the tender form will not be 
sent by V . P .P . Those who require tender form by 
Registered Post should sent the cost of tender form 
* 722 including postal charges for Registered Post by 
Money Order. Every tender should be accompanied by an 
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agreement in Kerala Stamp Paper worth * 200 . 28 -9 - 2019 at 5 p . m . 
The articles should be supplied within one month on the 

Date and time of opening of bid — 30 - 9 - 2019 at 
receipt of the purchase order to the college at your own 

2 . 30 p . m . 
expenses. 

Bidders shall remit the tender documentt fee and 
The period of firmness of rate quoted will be up to 

EMD using the online payment option of e - procurement 
31 - 3 - 2020 . Rates, G .S . T . and condition of supply of 

system only. Bidders are advised to visit downloads section 
articles should clearly be stated separately in respect of 

of e - procurement website http ://etenders.kerala . gov.in for 
each item . 

details instructions on making online payment using 
The tenders should be accompanied by an EMD of internet banking facility of SBT or by NEFT facility . In 
1 % (Minimum * 1,500 ) of the total cost in the form of the bid , the following documents should be submitted by 
Demand Drafts drawn in favour of the Principal , online. 
T. M . Govt. College , Tirur, payable at SBI, Tirur Branch 
only. Tenders without sufficient EMD are liable to be 

(1) BOQ duly filled up and signed . 
rejected . EMD will not carry any interest. The firm who (2) Technical data sheet duly filled up and signed . 
are exempted from furnishing EMD should be enclosed 

(a ) If any more information to be furnished , 
the attested copy of exemption orders. More details can 

separate data sheet shall be attached for 
be had from the college office during working days. 

additional information . 
The undersigned will have the right to cancel or 

(b ) Scanned copy of family curve, 
extend the tender formalities at any time without 

performeance curve, foundation details and 
further notice . Cash hours of the office will be 10 a . m . 

drawings etc . should be attached . 
to 2 p . m . in all working days. 

(3 ) E -payment form duly filled and signed . 
T . M . Govt. College , 

(Sd.) 

(4 ) Proof of original manufacturer/ authorized 
Tirur. 

Principal. 

dealers attested copy of same. 
Scanned copy of preliminary agreement 

executed in Kerala Stamp Paper worth 200 . 
Irrigation Department 

EMD exemption certificate (if any) should 
E - TENDER NOTICE 

be submitted online. 

Other details if any required to be furnished in 
No. CE (MECH )/ T /12 /2019 - 20 . 31st August 2019 . 

the special condition . 
The Superintending Engineer & Deputy Chief 

(8 ) Form No. 14 duly filled and signed . 
Engineer, Mechanical, PWD , Irrigation Department, 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 

(9 ) Tender Notice and Special condition of tender 
of Kerala invites e -tender from the original manufacturer 

duly signed . 
or their authorized dealers or for the “ Supply of 60HP 

Hard copy of all the above documents should be 
Motor Pumpset for Mekkadambu LI Scheme under Minor 

submitted on or within 3 days after bid opening. The 
Irrigation Division , Ernakulam ” . 

bidders shall submit the hard copy of the bid containing 
In accordance with respective specification for supply 

the documents as noted in the above paras in sealed 
of pump set as shown in tender schedule of this tender 

envelope . The sealed envelope addressed to the 
document, the tender is to be submitted as Superintending Engineer & Deputy Chief Engineer , 
e- tenders through http :// etenders .kerala.gov. in . Since this 

PWD , Mechanical, Olo the Chief Engineer, Mechanical, 
is an e -tender, only those bidders who have enrolled in 

Thiruvananthapuram should reach in this office on or 
the above portal with their own digital signature certificate 

before the time specified above. The envelope should be 
(DSC ) can participate in the tender. E -tender document 

superscribed with Tender No., due date and name of 
and other details can be obtained from the above portal. 

work . 
EMD (Online payment) — 9 ,400 . 

Tenders will be opened online in the presence of 

such bidders or their authorized representatives present at 
Cost of tender documents — 1,880 + 5 % + 5 % as the prescribed time of opening before the Superintending 
G . S . T . ( Total * 2, 100 ) . 

Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD , Mechanical, 

O /o the Chief Engineer, Mechanical, Thiruvananthapuram . 
Document sale starting date — 1 - 9 - 2019 at 10 a. m . 

If date fixed for opening happens to be a holiday or due 
Date and time of commencement of online bid to net failure the tender will be opened in the next 
submission — 1- 9 - 2019 at 11 a . m . 

working day at same time and place . 
Date and time of closing of online bid submission 

The right to accept or reject of e-tender without 
Gaz. No. 38 /2019/DTP (Stores Purchase). 
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ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും- 26 - 9 - 2019, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 9 - 2019 , 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27 - 9 - 2019 , 3 മണി. 


assigning any reason is vested with The Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer, Mechanical, PWD , 
Thiruvananthapuram . 

The bidder is advised to submit the bids well before 
the stipulated date and time to avoid any kind of net work 
issues, traffic congestions, etc . In this regard , the 
department shall not be responsible for any kind of such 
issues faced by the bidder. All the rules related to tender 
in Irrigation Department along with the rules and 
regulation prescribed for e-tenders by the Government of 
Kerala shall be applicable to this tender. 

The bidder should have the G . S . T. Registration and 
the Registration Number should be furnished in the tender 
documents. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
31- 3 - 2020 . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


Technical Specification 


O /o the Chief Engineer 

Mechanical, 
Thiruvananthapuram . 


GANESH, P . S ., 
Superintending Engineer 
& Deputy Chief Engineer, 

Mechanical PWD . 


Multi clean Water Cooler cum Purifier (40 Ltr .) 
with inbuilt UV + UF purification . 


TENDER SCHEDULE 


Medical Education Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ( 1 ) 


നമ്പർ സി7 - 20659 / 2019 / സ . മെ . കോ . തി . 2019 ആഗസ്റ്റ് 8. 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഹോസ്റ്റലുകളിലേക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ കം കൂളർ - 4 എണ്ണം 
വാങ്ങുന്ന തി ലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
ക വ റിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴു തേ ണ്ടതും 
വ്യക്ത മായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടി ത്തി രു ത്ത ലു കൾ ഇല്ലാതെ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ് ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയതി യിലും 
സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച് 
വരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരു 
ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


1 . The period for which the rates to be in firm , 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 
- pamphlet ( wherever necessery ) neatly typed. 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 200 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal , Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
1 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ് റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യായി സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി. പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് നമ്പർ 80 / 2019. 
അടങ്കൽ തുക 1 1,75,000. 
നിരതദ്രവ്യം ? 1,750 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

ഒറിജിനൽ - 588 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 299. 
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നിരതദ്രവ്യം - ? 5,000 . 


should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

ഒറിജിനൽ ? 1, 680 (8 1,500 + 180). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 840. 


13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24 - 9 - 2019 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25- 9- 2019, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25 - 9 - 2019, 3 മണി. 


15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
31 - 3 - 2020. 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


19 . Amount quoted should be in Indian Rupees . 


| ( 2 ) 


ITEMS 


[നമ്പർ 81/ 2019) 


ടി . 


Item details 


- Oty. - 


നമ്പർ സി3 - 21948 - 1/ 2019 / മെ. കോ . തി . 


2019 ആഗസ്റ്റ് 19 . 


- No. 


- 1 


Miero vascular Round handle needle 
holder for 7 -0 


1 


- Potts Scissor 45 degree (12 mm blade ) 

Round handle 


- 3 


1 


Potts Scissor 120 degree ( 12 mm blade) 
Round handle 


4 


IMA Retractor 


| 5 


1 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പതി 
കാർഡിയോ വാസ്കലാർ തൊറാസിക് സർജറി വിഭാഗത്തി 
Geios Thoracic instrument set ( 1 No.) 
വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറ 
ത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് 
അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴു 
തേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ 
ഇല്ലാതെ പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയതി യിലും 
സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ച വ രു ടെയോ അവർ ചുമ ത ല പ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യായി സ്വീകരിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി. പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


Tubing clamp compatible with S5 Heart 
lung Machine 8 " 
Tubing clamp compatible with S5 Heart 
lung Machine 6 " 


6 


1 


Specifications 


German Steel 420 grade and Anti glare 


CE certificate 


Mills certificate 


Stainless steel grade EN 1. 4021 


അടങ്കൽ തുക - 4,99,999. 


TENDER SCHEDULE 
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| 1. The period for which the rates to be in firm - 

One year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 1 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Government Medical 
College, Thiruvananthapuram. 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 

attested copies of relevant certificate along with 
| their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


11 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
| 13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
| 17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18 . More details can be had from this office on 

- working hours . 
| 19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 


6 . 


8 . 


Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


| [ നമ്പർ 82 /2019 ] 


നമ്പർ സി8 - 24435 / 2019 / സ . മെ . കോ . തി . 


2019 ആഗസ്റ്റ് 20. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബയോ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് സ്റ്റാന്റേർഡ് 
അസ്സസറീസ് വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് 
അടക്കം ചെയ്യു ന്ന ക വ റിനു മുക ളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴു തേ ണ്ട തും വ്യക്ത മായി പൂരിപ്പിച്ച് 
വെട്ടിത്തിരു ത്ത ലു കൾ ഇല്ലാതെ പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയ യ് ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർ ത്തി രിക്കുന്ന തീയതി യിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


- ദ ർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ ര്യ മു ള്ള വർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേ ക്ഷി ക്കു ന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കു കൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് സ്റ്റാന്റേർഡ് അസ്സസറീസ്. 


അടങ്കൽ തുക ? 1,50, 000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 


ഒറിജിനൽ ? 672 ( 600 + 1 72 G. S . T.) 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 336 (8 600 + 1 72 G. S . T.) 
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mloo ( 0101 ,500. 


Bôreibnj C1000 


BOOM B 


NIM 0100100 NOON0 — 25 - 9 - 2019 , 3 am . 


BÖRIIMÙ GRA300 mila Olohm MIM M001jo mow10 — 26 - 9-2019, 2. 30 am . 
BORJOMỪ M009m 0001020 MOB1026 -9 -2019 , 3. eml. 
BØYELMŰ Mloað loomelj omenologjm 0900731-3- 2020 . 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറി യാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം പിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


SPECIFICATIONS 


Item Name 


Specification / 
Make/Model 


Unit 


Qty. 


Equipment 
Name/Spare 

( 3 ) 


No. 


Description of 
Accessories Spares 

(5 ) 


(1) 


(2) 


(4 ) 


(6 


(7) 


1 


Oxygen 


Nos. 
Nos. 


10 
5 


Air 


Vacuum 


Nos. 


Nos . 


Nos . 


25 


SS Valve 

Medical Gas 
SS Valve 

Medical Gas 
SS Valve 

Medical Gas 
SS Valve 

Medical Gas 
Accessories for SS Valve Medical Gas 
Flow Meter 

Medical Gas 
Key Plug 02 

Medical Gas 
Key Plug Air 

Medical Gas 
Key Plug Vacuum 

Medical Gas 
Accessories for DIN Valve Medical Gas 


5 
6 
7 
8 
9 
10 


Nos. 
Nos. 


for existing Med . Gas Outlets 
for existing Med . Gas Outlets 
for existing Med . Gas Outlets 
for existing Med . Gas Outlets 
for existing Med . Gas Outlets 
for existing Med . Gas Outlets 
for existing Med . Gas Outlets 
for existing Med . Gas Outlets 
for existing Med . Gas Outlets 
for existing Med . Gas Outlets 


15 
25 


Nitrous Oxide 

Valve Seat 
Key Plug (BPC ) 

SS Valve 
SS Valve 
SS Valve 
Valve/washer 

set Seat 


Nos . 


Nos. 


10 


Nos . 100 


Probe 


Nos . 


25 


11 
12 


for existing Med . Gas Outlets 
for existing Med . Gas flow meter 


Key Plug ( BPC ) 


Nos . 


13 


Probe 


for existing Med . Gas Outlets 


Nos. 


10 


Key Plug 02 (DIN Type ) Medical Gas 
Key Plug 02 (DIN flow Medical Gas 
meter type ) 
Key Plug Nitrous Oxide Medical Gas 
(DIN type ) 
Key Plug AIR (DIN type ) Medical Gas 
Key Plug Vacuum (DIN type ) Medical Gas 
Accessories for BS valve Medical Gas 


Probe 


for existing Med . Gas Outlets 


Nos. 


9 


14 
15 
16 


Probe 


for existing Med . Gas Outlets 
for existing Med . Gas Outlets 


Nos. 10 
Nos. 100 


Valve/washer 

set Seat 

( BS Type ) 
Key Plug (BPC ) 


Nos. 


25 


17 
18 


for existing Med . Gas Outlets 
for existing Med . Gas flow meter 


Nos. 


10 


19 


Key Plug 02 (BS Type ) Medical Gas 
Key Plug 02 (BS flow Medical Gas 
meter type ) 
Key Plug AIR ( BS Type) Medical Gas 
Key Plug vacuum (BS Type ) Medical Gas 
Hose clamp- SS 

for hose fixing 
in probes etc. 


Nos . 


10 


Nos. 


for existing Med . Gas Outlets 
for existing Med . Gas Outlets 
for flexible hose fixing 


20 
21 


10 


(BS Type ) 

(BS Type ) 
1/2 inch SS -metal 

screw type 


Nos. 100 
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(2 ) 


(3 ) 


(1) 
22 


(6 (7) 
Nos. 5 


02 Outlet-set outer 
BS type 


Medical Gas 


(5) 
For replacing Med . 
Gas Outlets 
For existing Monitor 


(BS Type) 


Multipara Meter Monitor 


Nos. 


5 


SPO2 Probe - Adult 
Reusable 


Mindray/ 
MEC 1000 


Multipara Meter Monitor 


For existing Monitor 


Nos. 5 


Mindray / 
MEC 1000 


Multipara Meter Monitor 


For existing Monitor 


Nos. 20 


ECG Cable - Adult 
Reusable 
SPO2 Sensor with 
cable - Adult Reusable 
ECG Cable - Adult 
Reusable 


Mindray / 
BENEVIEW T8 


Multipara Meter Monitor 


For existing Monitor 


Nos. 


5 


Mindray / 
BENEVIEW T8 


Multipara Meter Monitor 


BPL /Schiller 


For existing Monitor 


Nos. 30 


NIBP Cuff- Adult 
Reusable 


Multipara Meter Monitor 


BPL /Schiller 


For existing Monitor 


Nos. 5 


NIBP Cuff-Paediatrics 
Reusable 
SPO2 Probe-Adult 
Reusable 


Multipara Meter Monitor 


Schiller 


For existing Monitor 


Nos. 5 


Multipara Meter Monitor 


Schiller 


For existing Monitor 


Nos. 5 


ECG Cable -Adult 
Reusable 


31 


Multipara Meter Monitor 


For existing Monitor 


Nos. 


5 


SPO2 Probe -Adult 
Reusable 


BPL /EXCELLO 

ECO 


• 


Total Approximate cost * 1,50 ,000. 


• 


All items must be quoted by the firm , lowest is selected on individual price . 


• 


Items required for verification , if any, are available at the Department on prior request. 


TENDER SCHEDULE 


1. 


The period for which the rates to be in firm — One year. 


The rates should be inclusive of sales tax and for free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


3 . 


Advance payments conditions will not be considered . 


4 . 


Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 


5 . 


Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . Manuscripts 
should be avoided as far as possible . 


6 . 


Tan 


200 Kerala non - judicial- Stamp Paper 


Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in 
together with required sum of Earnest Money Deposits. 


Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the total cost of the articles quoted for can be remitted by 
way of Crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


8 . 


Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies 
of relevant certificate along with their tenders. 


9. 


Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
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10 . 
11. 
12 . 


13. 
14 . 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any circumstances. 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples should be submitted along with the tender. Tenders without 
samples will not be considered for selection . 
Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers wherever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 
tenderers. 
Specifications of the items are given in the list. 
Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of the tenderers or his authorized representatives who may 
present at the time. They should have valid authorization letters. 
More details can be had from this office on working hours. 


16 . 


17. 


18 . 


Amount quoted should be in Indian Rupees . 


| [ നമ്പർ 83 / 2019) 


നമ്പർ സി8 - 24436 / 2019 / എം . സി. റ്റി . 


2019 ആഗസ്റ്റ് 21. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ & 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെക്ഷനിലേക്ക് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ 
അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണി 
ക്കുന്നതല്ല . 


- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കു ന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങ ൾ കൈ മാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത ല്ല . ചെക്കു കൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


അടങ്കൽ തുക - ൽ 3,00,000. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ ? 1, 008 (8 900 + 7 108 G.S .T.) 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്---? 504. 
നിരതദ്രവ്യം ? 3,000. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 25 - 9 - 2019, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 26- 9 - 2019 , 2. 30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 26 - 9 - 2019, 3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 31-3-2020. 

കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറി യാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്നതിനോ നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം പിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
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SPECIFICATIONS 


Si. 


Item 


Specification 


Description 


Unit 


Qty . 


No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 


(5 ) 


(6 ) 


1 


5 in 1 flush type 


2 


16 A , 240V 
40 W , 240V 
40 W , 240V 


For electrical switch boards 
For ordinary tube light fitings 
Copper for 40 W tube 


Ballast electronic (Choke ) 
Ballast Ordinary ( Choke) 
Case and capping 
Case and capping 


Nos . 10 
Nos. 100 
Nos. 50 
Nos. 10 


20mm 


Standard 


25mm 


Standard 


ELCB 


ELCB 


40 A single phase 
40 A Three phase 
2 KW 


Nos. 10 
Nos. 10 
Nos. 5 . 
Nos. 100 
Nos. 100 


12v 50 W 


8 
9 
10 
11 


Brass Duly Nickel Plated 
For OT light 
Steriliser straight 


Nos . 


50 


G E type heater coil 
Halogen Lamp 
Heating Coil/Kettle element 
Heating Coil/Kettle element 
Heating element 
Heavy duty line tester 
HRC Fuse 


1000 W 
1500 W 


Steriliser straight 


Nos. 


50 


12 


3K W 50mm dia 


For autoclave 


150mm 600 V -Grade 


With pocket clip 
For Central AC plant 


Nos. 
Nos. 
Nos. 


5 
10 
4 


14 


160A , Standard size , 
screw type 


15 


HRC Fuse 


For Central AC plant 


Nos. 


4 


16 


HRC Fuse 


For Central AC plant 


Nos. 


20 


125A , Standard size , 
screw type 
32A , Standard size, 
screw type 
35A , Standard size , 
screw type 
16A, Standard size, 
screw type 


17 


HRC Fuse 


For Central AC plant 


Nos. 


20 


18 


HRC Fuse 


For Central AC plant 


Nos. 


25 


19 


Insulation tape 


1.8 cm x 4 m X . 125 mm 


In rolls of 7.5 m 


20 


Iron connector 


240 V 


For heating coil 


Nos. 50 


21 


Isolator 


40 A single phase 240V 


Nos . 


5 


Isolator 


40 A Three phase 
63 A Three phase 


23 


Isolator 


Kettle connector 


Nos. 5 
Nos. 25 
Nos. 50 
Nos. 25 
Nos. 250 


Lamp Holder -pendent 
LED Bulb 


For ordinary bulb holder -B22 
Shape : Bulb 


27 


LED Tube Light 


240V , 6A 
240 V Wattage : 14 Cap/ 
fitting : B22 
18W OR equivalent 
LED Tube Light without fittings 
18W OR equivalent 
LED slim tube with all fittings 


Nos. 500 


Suitable for ordinary 4 feet 

tube light fittings 
Ordinary 4 feet 


28 


LED Tube Light 


Nos. 500 
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(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(5) 


(6 ) 


29 MCB 
30 MCB 

MCB 


32 MCB 


Metal Clad top 


Motor starter 
Ordinary Bulb incandescent 
Ordinary Tube light 
Ordinary Tube light Starter 
Tube light 4 feet Side holder 
Pedestal fan motor 


35 


Nos. 10 
Nos . 10 
Nos. 10 
Nos. 10 
Nos. 
Nos . 1 
Nos . 10 
Nos. 100 
Nos. 100 
Nos. 100 
Nos. 50 


6A , 240V 
10A 240V 
16A 240V 
20A 240V 
20A 240V 
7.5 HP DOL starter 
100W 
~ 40W 4 feet 240V 
20 /40W 240V 
20 /40W tube fittings 
Copper winding , Power – 55W , 
Warranty -6 months 
Tube fittings 
3 PIN 16 A 230V 
3 PIN 6 A 240V 
2 PIN 240V 6A 
1. 5m length 250V /10A , 3 pin and 


37 
38 
39 


for ordinary bulb holder-B22 
for ordinary tube light fittings 
for ordinary tube light fittings 
for ordinary tube light fittings 
for replacing existing fan 


40 
41 


for ordinary tube light fittings 
Electrical Grade 


Nos. 50 
Nos. 100 


Pin type Side holder 
Plug Top 
Plug Top 
Plug Top 
Power cord wire 


Electrical Grade 


set 


100 


Electrical Grade 


Nos. 
Nos. 


50 
10 


44 


for connecting computer, 
printer etc. 
For Emergency lamp 
For Emergency lamp/UPS 


6V , 4 Ah 


45 
46 
47 


12V , 7 Ah 


Rechargeable Battery 
Rechargeable Battery 
Socket 3 Pin 
Socket Modular 
Socket Modular 
Step Type Regulator 
Switch 


Nos. 25 
Nos . 75 
Nos. 500 
Nos. 25 


250V 5A Flush type 


Nos . 


50 


Ceiling Fan 


5A 240V Legrand 
15A 240V Legrand 
Electronics 60W 
6A flush type 250 V 
5A 240 V legrand 
15A 240 V legrand 


Nos . 100 
Nos. 250 
Nos. 25 
Nos. 50 


Switch Modular 


Switch Modular 
Switch nut bolt 
T-5 tube light choke (Ballast) 


doz . 


10 


55 


28W 240V - T5 Tube 


Nos . 100 


For standard T5 Tube Light 
fittings 


2 .5mm 


10 


56 
57 


Teflon sleeve 
Teflon wire 


Thermostat 
Toggle switch 


59 


standard 
30 - 110 deg C 
2 way, 16 A 
2 .5mm sq . 1100v grade 
plastic - flexible twin twited 
1.5mm sq . 1100v grade 
2 .5mm sq . 1100v grade 


Wire 


m 
m 
Nos . 
Nos. 

m 
m 
m 
m 


240v , in put 
PVC insulator 
PVC insulator 
PVC insulator 


90 

5 
25 
270 
180 
180 
180 


Wire 


m 


Wire 2 core 
Wire 3 core 


63 


PVC insulator 


m 
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Total Approximate cost * 3,00 ,000 . 


All items must be quoted by the firm , lower is selected on individual price . 


Items required for verification , if any, are available at the Department on prior request. 


TENDER SCHEDULE 


1 . 


The period for which the rates to be in firm — One year. 


2 . 


The rates should be inclusive of sales tax and for free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


3 . 


Advance payments conditions will not be considered . 


4 . 


Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances . 


5 . 


Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . Manuscripts 
should be avoided as far as possible . 


6 . 


Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in * 200 Kerala non - judicial- Stamp Paper 
together with required sum of Earnest Money Deposits. 


Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the total cost of the articles quoted for can be remitted by 
way of Crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


8 . 


Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies 
of relevant certificate along with their tenders . 


9 . 


Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 


10. 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 


11. 


Belated tenders will not be considered under any circumstances. 


For Medicines, Surgicals and Materials, Samples should be submitted along with the tender . Tenders without 
samples will not be considered for selection . 


13 . 


Tender 


Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers wherever necessary. 


14 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to 

the tenderers . 


15 . 


Specifications of the items are given in the list. 


16 . 


Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification . 


17 . 


Tender will be opened in the presence of such of the tenderers or his authorized representatives who may 
present at the time. They should have valid authorization letters. 


18. 


More details can be had from this office on working hours. 


19 . 


Amount quoted should be in Indian Rupees. 
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[ നമ്പർ 84 / 2019 ) 


നമ്പർ സി8 - 24437 / 2018 / ജി . എം . സി. റ്റി. 


2019 ആഗസ്റ്റ് 21. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പ്രതി ബയോ മെ ഡി ക്ക ൽ എഞ്ചീ നീ യ റിംഗ് വിഭാ ഗ ത്തി ല 
ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ സെക്ഷനിലേക്ക് ആവശ്യമായ കൺസ്യൂമബിൾസ് വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എ ഴു തേ ണ്ട തും വ്യക്ത മായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടി ത്തി രു ത്ത ലു കൾ ഇല്ലാതെ പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരു 
ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ ര്യ മു ള്ള വർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കു ന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങ ൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ചെക്കു കൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയക്കുന്നതല്ല. 


അടങ്കൽ തുക - 1,50, 000. 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ വിഭാഗത്തിന് ആവശ്യമായ കൺസ്യൂമബിൾസ്. 
യൂണിറ്റ് ( പെസിഫിക്കേഷനോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പ്രകാരം ) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് * 672 ( 600 + 72 G. S . T.) 


നിരതദ്രവ്യം - 1 % 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 25 - 9 - 2019, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 26-9 -2019, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26- 9 - 2019, 3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 31 - 3- 2020. 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ആഫീസിൽ അന്വേ ഷി ച്ചാൽ അറി യാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ നിർത്തി വ യ് ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


SPECIFICATIONS 


- St. 
No. 


Item Name 


Specification 


Description 


Unit 


Qty. 


(1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


| ( 4 ) 


(5) 


(6) 


1 


Knob -Oxygen flow meter 
Temperature Controller 


Cylinder Type 
48mm X 48mm cut out-SSR 
out put 


For 02 flow meter 
for incubator /Oven 


Nos. 100 
Nos. 5 


2 


3 to 33 VDC, 30 A 240V 


for incubator/Oven 


3 
4 


Solid State Relay-SSR 
Thermostatic switch 


Nos. 5 
Nos. 10 


- 0 to 110 deg. Cel 


for incubator/Oven 


DC source 


| 0 to 30 V 5A 


No. 


1 


3 wire 


RTD temperature sensor 
Digital pressure measuring 
instrument 


Nos. 
No. 


10 
1 


7 


(-) 1 to 2 kg/cm sq 


Digital Pressure Gauge , 
Accuracy 0 .25 % 
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(1 ) 


(2 ) 


(3) 


( 4 ) 


(5) 


(6) 


8 


Thermo -Hygrometer 


Standard range 


Humidity measuring instrument 


No . 


1 


9 


Power supply 


240v, in put 


Nos. 


25 


DC , 12V , 2A 
DC, 5V, 1A 


Power supply 


Nos. 


25 


10 
11 


240v, in put 
for general Application 


Clamp meter 


Auto range , Digital 


No. 


1 


Rubber gloves 


Utility Gloves 


Nos. 


25 


13 


IGBT 


FGA25S125P 


For Induction cooker 


Nos . 100 


14 


BP Apparatus cuff 


Nos. 500 


Spare Non -latex Bag ~ 
12cm x 23cm Adult Two Tube 


Rubber bag only Complete 
Inflation System 


15 


Cotton cover only 


Nos. 250 


BP Apparatus cuff Velcro 
Cover Cotton 


Cotton cover Adult 12cm x 23cm 
Approx . 


16 


rubber Bulb with valve 


Rubber Bulb with valve 


Nos . 500 


BP apparatus inflator with 
valve 


17 


male and female leur connectors Rubber tube connector 


Nos . 100 


BP apparatus rubber tube 
jointer 


18 


BP apparatus Washer set 


Felt washer 


Set for BP Apparatus 


Set 


100 


Total Approximate cost * 1,50 ,000 . 


All items must be quoted by the firm , lowest is selected on individual price. 


• 


Items required for verification , if any, are available at the Department on prior request. 


TENDER SCHEDULE 


1. 


The period for which the rates to be in firm — One year. 


The rates should be inclusive of sales tax and for free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


3. 


Advance payments conditions will not be considered . 


4 . 


Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 


5. 


Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessery ) neatly typed. Manuscripts 
should be avoided as far as possible . 


6 . 


200 Kerala non - judicial- Stamp Paper 


Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in 
together with required sum of Earnest Money Deposits . 


7 . 


Earnest Money Deposits ( One Percentage ) of the total cost of the articles quoted for can be remitted by 
way of Crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


8 . 


Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies 
of relevant certificate along with their tenders. 
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9 . 


Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 


10 . 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 


11. 
12 . 


Belated tenders will not be considered under any circumstances. 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples should be submitted along with the tender. Tenders without 
samples will not be considered for selection . 


Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers wherever necessary. 


13 . 
14. 


The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to 
the tenderers. 


15 . 


Specifications of the items are given in the list. 


16 . 


Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification . 


17. 


Tender will be opened in the presence of such of the tenderers or his authorized representatives who may 
present at the time. They should have valid authorization letters . 


18 . 


More details can be had from this office on working hours. 


19. 


Amount quoted should be in Indian Rupees . 


( 4 ) 


[ നമ്പർ 85 / 2019] 


നമ്പർ സി8 - 24438 / 2019 / സ . മെ . കോ . തി . 


2019 ആഗസ്റ്റ് 21. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബയോ മെഡിക്കൽ എഞ്ചീനീ യ റിംഗ് വിഭാഗ ത്തി ലേക്ക് കാർപെന്ററി 
വിഭാഗത്തിനാവശ്യമായ സ്പെയേഴ്സ് വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർ ഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യു ന്ന ക വ റിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴു തേ ണ്ടതും 
പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ 
അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ ഐ . എം . സി . എച്ച് ഓഫീസിൽ അപേ ക്ഷി ക്കു ന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ചെക്കു കൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി . ആയി അയക്കുന്നതല്ല . 


അടങ്കൽ തുക ? 2,00 , 000. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 


ഒറിജിനൽ ? 672 (8 600 + 3 72 G.S . T.) 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 336. 


നിരതദ്രവ്യം 


? 2,000. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 25- 9 - 2019 , 3 മണി. 
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Boreion CD900 mild olom BUMIM 000100 mO010 — 26 - 9 - 2019 , 2.30 pm . 


Bôrejon Monm ml001030 m2010 — 26 -9 - 2019, 3 am . 
Börelom mloos (oomerjomlendloom 0900131-3 -2020 . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറി യാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാ 
@ lololo . 


SPECIFICATION 


Item Name 


Specification 


Description 


Unit 


Qty. 


No. 


With bolt set 


set 


All drops 
All drops 
Fevicol 


10 inch -SS 
12 inch -SS 


White -SH 


Hand drill machine 


Hammering , keyless chuck 220V 
48000 bpm chuck size 1/2" Corded 
Power Tool-with side handle 


In 250g bottles 

KG 
Bosch /Dewalt/ Black & decker/ No. 
equivalent Brand capable of 
Drilling Wood Drilling Stone , 
Masonry, and Brick 


Handle 


4 IN Aluminium 


Nos. 


200 


Handle 


Nos . 


200 


6 IN Aluminium 
4 inch SS 


Nos. 


200 


Hinges 
Hinges 


3 inch SS 


Nos. 
Nos . 


200 
25 


Hylam Sheet 


Double Side coloured 8 x 4 - 3 MM 


Design Teak wood /brown 


MDF Sheet 


MDF Nuwood etc. 


Nos. 


8 x 4 -18 MM 
Concrete Nail 1 inch 


Nail Steel 


Wire Nail 


gram 


1000 


Nail Steel 


Concrete Nail 1.5 inch 


Nail Steel 


Concrete Nail 2 inch 


Wire Nail 
Wire Nail 
hasp and staple 
hasp and staple 


gram 
gram 
Nos. 
Nos . 


2000 
2000 
200 
200 


Pad lock 


4 inch SS 


Pad lock 


3 inch SS 


6 x 4 - 12 MM marine quality 


marine 


Ply wood 
Ply wood 


marine 


6 x 4 -6 MM marine quality 
Full Thread 16 * 7mm 


Steel screw 


Tower bolt 


4 inch 


Wood cutter blade 


5 inch 


for all cutter 


Wood Screw 


1. 5 inch 


for wood work 


Nos. 10 
Nos . 20 
gram 1000 
gram 200 
Nos. 25 
gram 1000 
gram 1000 
gram 1000 
gram 1000 
gram 1000 
gram 5000 


Wood Screw 


1 inch 


for wood work 


Wood Screw 


3 inch 


Wood Screw 


2 inch 


Wood Screw 


4 inch 


for wood work 
for wood work 
for wood work 
Stainless steel with brushed 
nickel finish 


26 


Spacer (standoff ) 
screw - glass 


Dia. 1/2 inch , Base Length : 4 , inch , 
Cap Height: /, inch 
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• 


All items must be quoted by the firm , lowest is selected on individual price . 


Items required for verification , if any , are available at the Department on prior request . 


TENDER SCHEDULE 


1 . 


The period for which the rates to be in firm — One year. 


2 . 


The rates should be inclusive of sales tax and for free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


3. 


Advance payments conditions will not be considered . 


4 . 


Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 


5 . 


Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . Manuscripts 
should be avoided as far as possible . 


6 . 


200 Kerala non - judicial- Stamp Paper 


Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in 
together with required sum of Earnest Money Deposits. 


7 . 


Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the total cost of the articles quoted for can be remitted by 
way of Crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


8 . 


Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies 
of relevant certificate along with their tenders . 


9 . 


Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 


10 . 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 


11. 


Belated tenders will not be considered under any circumstances . 


12 . 


For Medicines , Surgicals and Materials , Samples should be submitted along with the tender. Tenders without 
samples will not be considered for selection . 


13. 


Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers wherever necessary . 


14 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to 
the tenderers. 


15. 


Specifications of the items are given in the list . 


16 . 


Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification . 


17 . 


Tender will be opened in the presence of such of the tenderers or his authorized representatives who may 
present at the time. They should have valid authorization letters . 


18 . 


More details can be had from this office on working hours. 


19 . 


Amount quoted should be in Indian Rupees. 
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[ നമ്പർ 86 / 2019] 


നമ്പർ സി8 - 24439 / 2019 / സ . മെ . കോ . തി . 


2019 ആഗസ്റ്റ് 21. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബയോ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് മെക്കാനിക്കൽ 
സെക്ഷന് ആവശ്യമായ അസ്സ സറീസ് വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരി 
പ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപര്യ മു ള്ള വർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കു ന്ന പക്ഷം 
ആവ ശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങ ൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ചെക്കു കൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി. ആയി അയക്കുന്നതല്ല. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 86/ 2019 . 
അടങ്കൽ തുക - ? 4,90,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 4, 900. 
സാധനങ്ങളുടെ പേര്- മെക്കാനിക്കൽ സെക്ഷന് ആവശ്യമായ അസ്സസറീസ്. 
യൂണിറ്റ് ( സ്പെസിഫിക്കേഷനോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പ്രകാരം) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ ? 1,648 (R 1,470 + 7 178 G.S .T.). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 824. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 25 - 9- 2019 , 3 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 26 - 9- 2019 , 2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26 -9 -2019, 3 മണി. 
ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി- 31- 3-2020 . 

കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറി യാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


SPECIFICATION 


Item Name 


Specification 


Description 


Unit 


Qty . 


No. 


- (1 ) 


( 2) 


| ( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Back Axle 


(5) 
Nos. 
Nos. 


Cycle /Wheel Chair 
Cycle/Wheel Chair 
1/4th ball 


(6) 

50 
100 


Back hub 


Heavy gauge Load wheel quality 
For cycle /Wheel Chair 
For cycle /Wheel Chair 
Handle decorative grip 


Doz . 


Nos . 


Cycle handle bar size 
32 x 32 x 6 mm 


20 Feet Bars 


No . 


Bearing ball 
Hand grip 
M . S angled iron 
M . S flat 
M . S flat 
M. S Round ( tube) 


6 


19mm X 4mm 


im 


kg 


Good quality 
20 Feet Bars 


1 inch X 1/4 inch 


Nos. 


8 


6mm 


| kg 


50 
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(1) 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


9 


Rubber wheel 


6 inch wheel only good quality 


for patient trolley 


Rubber wheel 


for trolley 


Rubber wheel 


Rubber wheel 


Rubber wheel 


Nos. 250 
Nos. 250 
Nos. 250 
Nos. 250 
Nos. 200 
Nos. 200 
No. 


for trolley 
for trolley 
for patient trolley 
for trolley 
Transportation of 
articles by road 


Rubber wheel 


4 inch wheel only good quality 
4 inch pillar set good quality 
4 inch flat set good quality 
6 inch puller set good quality 
6 inch flat set good quality 
Capacity (kg ) 2000 , Size 1200mm x 2000mm , 
speed 7 to 10 Km /Hr, 4 wheel trolley, Drive 
36V Approx. 3.5 HP, emergency cut off switch , 
Battery 36 V 300Ah , Wheelbase (mm ) 1620 , 
Tyres solid rubber, Tyre size , front 
406 x 127 x 266 .7 rear 457 x 127 x 308 or 
equivalent 
for arc welding-MS 2 .5 mm 


Trolly -battery 
powered open 
platforms 


Welding Electrode 
Pack of 50 


Pkt. 


50 


for arc welding- SS 2 .5 mm 


Welding Electrode 
Pack of 50 


Welding Goggles 
Welding Machine 
Wool buffing wheel 


with dark lens flip up dark glass 
Portable AC 240V input 


No. 


4 inch 


Nos. 


15 


Total Approximate cost 


4 , 90 ,000 . 


• 


All items must be quoted by the firm , lowest is selected on individual price . 


Items required for verification , if any, are available at the Department on prior request. 


TENDER SCHEDULE 


1. 


The period for which the rates to be in firm — One year. 


2 . 


The rates should be inclusive of sales tax and for free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


3 . 


Advance payments conditions will not be considered . 


4 . 


Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances . 


5 . 


Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessery) neatly typed . Manuscripts 
should be avoided as far as possible . 


6 . 


200 Kerala non -judicial -Stamp Paper 


Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in 
together with required sum of Earnest Money Deposits. 


7 . 


Earnest Money Deposits ( One Percentage) of the total cost of the articles quoted for can be remitted by 
way of Crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


Gaz . No. 38 /2019 /DTP (Stores Purchase ). 
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8. 


Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested 
copies of relevant certificate along with their tenders . 


9 . 


Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 


10 . 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 


11. 


Belated tenders will not be considered under any circumstances. 


| 12 . 


13. 


For Medicines, Surgicals and Materials , Samples should be submitted along with the tender. Tenders without 
samples will not be considered for selection . 
Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers wherever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to 
the tenderers. 


14 . 


16 . 


Specifications of the items are given in the list. 
Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification . 


17 . 


Tender will be opened in the presence of such of the tenderers or his authorized representatives who may 
present at the time. They should have valid authorization letters. 
More details can be had from this office on working hours. 


| 18 . 


19 . 


Amount quoted should be in Indian Rupees. 


- (6 ) 


| [നമ്പർ 87/2019 ) 


നമ്പർ സി8 - 24442 / 2019 / സ . മെ . കോ . തി . 

| 2019 ആഗസ്റ്റ് 21. 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബയോ മെഡിക്കൽ വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് റെഫിജ റേ ഷൻ & 
എയർ കണ്ടീഷനിംഗിന് മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് 
അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ 
പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ 
അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു വാൻ താൽപ ര്യ മു ള്ള വർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേ ക്ഷി ക്കു ന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യ മായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങ ൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ചെക്കു കൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി . ആയി അയക്കുന്നതല്ല . 


അടങ്കൽ തുക ? 2,00 ,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

ഒറിജിനൽ ? 672 ( 600 + 72 ) 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 336. 
നിരതദ്രവ്യം - 2, 000. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 25- 9- 2019, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 26- 9 - 2019 , 2. 30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 26- 9-2019 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി- - 31-3 - 2020. 
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- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ( പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറി യാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


SPECIFICATION 


Item 


Specification 


Description 


No. 


Unit 
(5) 


Qty. 
(6 ) 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


Adjustable Spanner 


12 inch 


Nos . 


3 


Good quality / Taparia/bullet or 
equivalent Branded 
waste for cleaning purpose 


Baniyan Waste 


Kg 


15 


Nos. 


Capacitor 
Capacitor 
Capacitor 


White Baniyan Yarn 
Waste 
3 uF /440V 
55 uF /440V 
50 uF /440V 
40 -60 uF/240V 
2 .5 uF/440V 


Running 
Running 
Running 


Nos. 


25 


Nos . 


Motor starting 


Nos. 


Capacitor 
Capacitor 


Nos. 


100 


2 uF /440V 


Running 
Running 
Running 


Capacitor 
Capacitor 


Nos. 


8 uF /440V 


Nos . 


Centre punch 


Nos. 


2 


set of 3 


set 


Charging Line 
Clamp meter- Analog 


Nos . 


1/4 inch SAE - 1.5 M Length 
True RMS, ACA 0 -60 , ACV 
0 -750 , Ohms 0 -1 Mohm 
Open type single line 32A 
4 inch 
355 x 2.5 x 25.4 mm , max RPM 


Kyoritsu /fluke/MECO or 
equivalent 
for Split AC 


For angle grinder 
cut off wheel 


Nos. 25 
Nos . 500 
Nos. 3 


Contactor single line 
Cutting blade 
Cutting blade 
Flap Disk 
Flap Disk 
Flaring Tools 45° 


4 inch 120 


Nos . 


4 inch 80 


Nos . 


No. 


1 


19 


grm 


250 


Epoxy compound 
sealent 


Hand Hacksaw Blades 


Nos. 


For 3/ 16 " , 1/4 " , 5 / 16 " , 3/8 " , for refrigeration repair , in 
7/ 16 ", 1/2" and 5 /8 " O .D tubing carry case 
GP epoxy compound is a two M Seal or equivalent 
component room temperature 
setting 
300 X 12 .5 mm , 32TPI 

For standard hacksaw frame 
in Spray Bottle 
3 M x 10mm , global power return Steel 
For inch : 1/4 " , 5 / 16 " , 3 /8 ", 1/2 " for refrigation repair, in 
5 /8" , 3 /4 " , 7 /8" 0 . D . Tubing carry case 
For : 6 , 8 , 10 , 12 , 16 , 19 , 22 mm 
O . D . Tubing 
4 inch pillar Wheel Set 

For trolly 


Liquid Grease 
Measuring Tape 
Multi Bender Kit 90° 


Nos. 


Nos. 


23 


No. 


24 


Nylone Wheel 


Nos. 


200 
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(1) 


(2) 


(3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


25 
26 


Nylone Wheel 
Pinching Tool 


Nos. 
No. 


100 

1 


For ICU cot heavy duty 
for refrigeration repair, 
in carry case 
Good quality /Branded Power 
Battery 


27 


Psychrometer 


Nos. 


2 


5 inch break type 
For 3/ 16 " , 1/4 ", 5 /16 " , 3/8 " 
7 / 16 ", 1/ 2 " and 5 /8 " 0 . D . tubing 
Temp. Range: 20 ~ + 50° C , RH % 
Range : 0 – 100 % RH 
Wet Blub Range : - 21 .6 – 50° C , 
Accuracy : RH % : + 3 % at 25°C 
Temperature : + 0 .6°C , Temp. 
Range : -20 ~ + 70°C 
Freon - 22 
Silicon Carbide , 9" by 11", 
120 Grit 
Silicon Carbide, 9" by 11" , 
80 Grit 


28 


Kg. 


Refrigerant 
Sand Paper 


in cylinder (KG ) 
Wet or Dry Sandpaper Sheets 


Nos . 


25 


Sand Paper 


Wet or Dry Sandpaper Sheets 


Nos. 


25 


Screw Driver Cordless 


Good quality /branded 


Nos. 


Max. Torque : 5 .6 /3 .6 Nm , 
Speed : 650 rpm Torque setting 
3 /4 inch 


Self- Bolt 


Gms. 1000 


Self - Screw 


3 /4 inch 


Good quality 
Good quality 
refrigeration repair, set in case 


Gms. 1000 


No . 


1 


Gms. 1000 


Gms. 1000 


Gms. 1000 


Gms. 1500 


Service/ gas charging R -404A , R -507 , R - 134a R - 12 , 
manifolds 

R - 22 , R -502 , 1/4 " SAE 
Sheet metal Screw 3 /4 " No. 4 x 3/4 " 
Steel Screw 1" 

No. 10 
Steel Screw 1/2" No . 10 
Steel Screw 4 /3 " No . 10 
Swaging Tool Kit Includes 5 Heads: 3 /8 " , 1/2 " 

5 /8 ", 3/4 " and 7 /8 " . 
T Allen Key 

5 /32 " 
T Allen Key 

3/32" 
Thermometer 

- 100 to + 100 deg C 
Thermostat (Bimetallic ) 
Torch Light 

Length 5 .6 inch , 7W LED , 
30min . Backup 


Zinc Plated Steel 
Zinc Plated Steel 
Zinc Plated Steel 
Zinc Plated Steel 
Good quality set for 
R & AC work 
Good quality / Branded for AC 
Good quality / Branded for AC 
Digital Non Touch 
For N /F refrigator 
Good quality /Branded 


Nos. 


Nos . 


Nos . 


Nos . 


Nos. 


45 


Tube Cutter /Pipe Cutter for 1 /2 inch OD copper tubs 


T 


No. 


Good quality /Branded 
for AC and refrigation use 


Vacuum Pump-Portable 


Nos. 


2 stage perfect vacuum with 
1 / 4 flare connector 


Valve Key 


Good quality / Branded 


No . 


Walky - Talky 


1/4 inch , for refrigerant 
cylinder valuve 
Short distance radio 
communication -non 
license set of 2 


Good Qualty 


Set 


49 


Water Proof Jacket 


duck back /Zeel equivalent quality Nos. 


10 


Two piece rain coat inner rubber 
lining very large size 
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Total Approximate cost — 


2,00 ,000 . 


All items must be quoted by the firm , lowest is selected on individual price . 


Items required for verification , if any , are available at the Department on prior request. 


1 . 


3. 
4 . 
5 . 


TENDER SCHEDULE 
The period for which the rates to be in firm — One year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 
Advance payments conditions will not be considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . Manuscripts 
should be avoided as far as possible. 
Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in 200 Kerala non - judicial- Stamp Paper 
together with required sum of Earnest Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the total cost of the articles quoted for can be remitted by 
way of Crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested 
copies of relevant certificate along with their tenders . 


6 . 


8 . 


11. 


9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 

Belated tenders will not be considered under any circumstances. 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples should be submitted along with the tender. Tenders without 

samples will not be considered for selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to 

the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of the tenderers or his authorized representatives who may 

present at the time. They should have valid authorization letters. 
18 . More details can be had from this office on working hours. 

Amount quoted should be in Indian Rupees. 


(7 ) 


[ DOIỐ 89 / 2013 ] 


MMIS M11 - 24075 / 2019 /21.990 .MI. 1. 


2019 GOWIŠ 22. 


MIOJUMM 1200 OD 1 GAIG38 290. Cod. 02. Oconomicelasi Adjustable Single Channel Pipette 
(6 items X 1 Set ) 000132 M MIcela /00 omo 60192m olGelos molo conm0108 03LB01 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, കേരളം 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


Gaz . No. 38 /2019 /DTP (Stores Purchase ). 
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- ദ ർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷി ക്കു ന്ന പക്ഷം 
ആവ ശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കു ന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ചെക്കു കൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി . ആയി അയയ് ക്കു ന്ന ത ല്ല . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 89 / 2019 . 
അടങ്കൽ തുക ? 2,25,000. 
സാധനങ്ങളുടെ പേര്- Adjustable Single Channel Pipette (6 items x 1 Set) 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % (t 2, 250). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ ? 756 (9 675 + 7 81). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 378. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 27 - 9 - 2019 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 28 - 9- 2019, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28 - 9 - 2019, 3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 31-3 - 2020. 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറി യാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്ന റി യിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ നിർത്തി വ യ് ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപത്തിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


SPECIFICATION 


1. 
2 . 
3. 


+ 


Should be with spring loaded tip cone for connecting tips very tightly 
Should have adjustment opening for adjusting pipettes to a specific liquid and volume. 
Control button should be with very low operating force , color indication for pipette volume. 
Tip ejector should be with very low operating force, positioned for perfect ergonomics. 
Should have a volume display : 4 Digits with magnifier. 
Perfect Piston System should be made out of Fortron . 
Very easy removable lower part for cleaning pipette . 
Should be fully autoclavable . 


5 . 


റ 


7 . 
8. 


9 . 


Should not cause discoloration upon UV irradiation . 


o 


- Volume ranges 0,1 - 2 , 5ul, 0,5 - 10 ul, 2 - 20ul, 10 - 100 ul, 20 - 200 ul, 100 - 1000 ul ( 3 set each ) 

All accessories needed to make the equipment functional, must be supplied . 


11. 


TENDER SCHEDULE 


1. 


2 . 


The period for which the rates to be in firm — One year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


3 . 


Adio 


Advance payments conditions will not be considered . 


4 . 
5 . 


Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necesstamry) neatly typed . Manuscripts 
should be avoided as far as possible . 
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6. 


Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in 3 200 Kerala non-judicial- Stamp Paper 
together with required sum of Earnest Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the total cost of the articles quoted for can be remitted by 
way of Crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested 
copies of relevant certificate along with their tenders. 


8. 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10. - Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 

11. Belated tenders will not be considered under any circumstances. 
| 12 . For Medicines , Surgicals and Materials , Samples should be submitted along with the tender. Tenders without 

samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to 
the tenderers. 


15 . 


Specifications of the items are given in the list. 


16 . 


Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of the tenderers or his authorized representatives who may 
present at the time. They should have valid authorization letters. 


17 . 


More details can be had from this office on working hours. 


Amount quoted should be in Indian Rupees . 


നമ്പർ സി8 - 22584 / 2019 / സ . മെ . കോ . തി . 


2019 ആഗസ്റ്റ് 26. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് റേഡിയോ ഡയ ഗോ സിസ് വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് മിനി വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ 
(ഒരെണ്ണം) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് 
അടക്കം ചെയ്യു ന്ന ക വ റിനു മുക ളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴു തേ ണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരു 
ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ എ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കു ന്ന പക്ഷം 
ആവ ശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങ ൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ചെക്കു കൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ് റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 91/ 2019. 


അടങ്കൽ തുക - 3,50 , 000. 


നിരതദ്രവ്യം ? 3, 500 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

ഒറിജിനൽ ? 1,176 ($ 1,050 + 3 126 G. S. T.). 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 588. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 27 - 9 - 2019 , 3 മണി. 
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BôrelomŬ C1500 Wild loom BOUNOM mp01020 NDO010 — 28 - 9- 2019, 2. 30 pm ). 
BØRIOMŰ Moom 0001030 W201028 -9 -2019 , 3. em . 
Borelom mlooň (nomerjole oloom m100131- 3 - 2020. 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറി യാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


SPECIFICATION FOR HARDWARE 


Monitor 27 " or more 
3.0GHz 6 -core 8th -gen Intel Core i5proc. Or higher 
1TB Monitor 27" or larger 
3 .06C 
RAM 8GB or more 


1TB FD or more 


RP570X -HIN , USB Super Drive 


SPECIFICATION FOR SOFTWARE 


Sl. No. 


Description 


( 1 ) 


- 


(2 ) 


DICOM File Support 
DICOM Storage SCU /SCP 
- DICOM Query /Retrieve SCU 
- DICOM Print SCU with Film Composer 
- Read and display all DICOM Files (mono -frame, multi -frames ) 
- Read and display all DICOM Meta -Data 
- Read and Write DICOM CD /DVD (DICOMDIR support) 
- Export DICOM Files to TIFF , JPEG , Quicktime, DICOM , PACS 
- CD /DVD Creation with DICOMDIR support , including cross- platform viewer (Weasis ) 
- Built- in SQL compatible database with unlimited number of files 
DICOM Network Support 
- Send studies (C -STORE SCU , DICOM Send ) 
- Receive studies (C - STORE SCP, DICOM Listener ) 
- Query and Retrieve studies from /to a PACS workstation (C - FIND SCU , C -MOVE SCU , WADO ) 
- DICOM Printing support 
2D Viewer 


Intuitive GUI 
- Customizable Toolbars 
- Bi-cubic Interpolation with full 32 -bitpixel pipeline 
- Thick Slab for multi -slices CT and MRI (Mean, MIP, Volume Rendering ) 
- ROIs: Polygons, Circles, Pencil , Rectangles, Point, with undo/redo support 
- Key Images 
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( 1 ) 


(2 ) 


- Multi -Buttons and scroll -wheel mouses supported , 


- Custom CLUT(Color Look Up Tables) 


- Custom 3 x 3 and 5 x 


5 Convolution filters (Bone filters ) 


- Hanging Protocols 
3D Post Processing 
3D MIP (Maximum Intensity Projection ) 
- 3D Volume Rendering 
- 3D Surface Rendering 
- Fly thru 
- 3DROI 
- Exportany 3 D images to Quicktime, Quicktime VR , TIFF, JPEG 
- MPR (Multiplanar Reconstruction ) with Thick Slab 
- Curved and Orthogonal MPR 
- MIP (Maximum Intensity Projection ) 
Min IP (Minimum Intensity Projection ) 
- Segmentation , Bone Removal Tool 
- Window /Level, Rotate, Miroor, Zoom , Pan 
-User-specific Filters 
Extra Features 
Customizable Toolbar/various Screen Layouts 
- Cutlines in Topograms/ Pilots /Scouts 
- Series Synchronization and Stack Scrolling 
- Export Data to Patients CD , including DICOMDIR 
- Create Manual or Smart Albums 
- Multi Monitor support 
Implementation & Training Cost 
Cost for networking with (1) modality machines like CT, MRI, 
Mammogram , DR , CR etc . (2 )PACS and (3 ) Peripherals like printers to be included in the price of a unit 
Warranty for 1 year for Software and 1 year for hardware 
The CAMC and AMC rate for coming years . 
Budget price of one unit should not exceed * 3,25 ,000 
Budget: Price of one unit should exceed * 3,50 ,000 


TENDER SCHEDULE 


1. 


The period for which the rates to be in firm — One year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected. 
Advance payments conditions will not be considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 


3. 
4 . 


Gaz . No. 38 /2019 /DTP (Stores Purchase ). 
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- 5 . 


6 . 


Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . Manuscripts 
should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in 3 200 Kerala non -judicial- Stamp 
Paper together with required sum of Earnest Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the total cost of the articles quoted for can be remitted by 
way of Crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested 
copies of relevant certificate along with their tenders . 


8 . 


9 . Tenders unsealed, unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 

Belated tenders will not be considered under any circumstances . 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples should be submitted along with the tender. Tenders without 

samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to 
- the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the tender notification . 


17 , 


Tender will be opened in the presence of such of the tenderers or his authorized representatives who may 
present at the time. They should have valid authorization letters . 
More details can be had from this office on working hours. 


18. 


19 . 


Amount quoted should be in Indian Rupees. 


Office of the Principal , 
Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 


ഇ - ദർഘാസ് പരസ്യം 


1. ഇ - ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഫീസ് ? 7,500 + 12 % 

ജി .എസ് . റ്റി. - { 900 (ആകെ ? 8,400). 


ഇ - ടെ ണ്ടർ സമർപ്പിക്കണ്ട ത് ഓൺലൈനായി 

മാത്രമായിരിക്കും www.etenders. kerala.gov.in . 
3. ഇ - ടെ ണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 


23 - 9 - 2019 . 


ഇ - ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി 28- 9 - 2019. 


നമ്പർ സി4 - 5328 / 2019. 

2019 ആഗസ്റ്റ് 21. 
ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് റ്റി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി മുഖാന്തിരം ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് KASP 
പദ്ധതി പ്രകാരം ഒഫ്താൽമോളജി വിഭാഗം വഴി ലഭ്യമാക്കേണ്ട 
ചികിത്സകൾക്ക് ആവശ്യമായ കൺസൂമബിൾസ് 2019 - 20 
വർഷത്തിൽ ഓരോ രോഗികൾക്കും ആവശ്യമായ ഇൻഡന്റ് 
(പകാരം രാപ്പകൽ 

വ്യത്യാസമില്ലാതെ 
( 24 മണിക്കൂറും) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അംഗീകൃത 
ഡഗ് ലൈസൻസ് ജി .എസ്. റ്റി . രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 
എന്നിവയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്റ്റ് 
അനുസരിച്ച് എംപാനൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ഓൺലൈൻ 
മുഖാന്തിരം ഇ - ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- കരാറുകാരൻ കയറ്റിറക്കുകൂലി, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 
ചാർജ്ജ്എന്നിവ അടക്കമുള്ള തുക ആയിരിക്കണം. 
ഇ - ടെ ണ്ടറിൽ കാണിക്കേ ണ്ട ത് . യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും ഈ ചെലവ് ആശു പ്രതി 
വഹിക്കുന്നതല്ല. 


c 


ജി . എ സ്. റ്റി . ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക യായിരിക്കണം 
ഇ - ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 
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- 1. Tender submission fee _ 3 7,500 + 12 % GST ie, 3 

900 ( Total 7 8 ,400 ). 


| 2 . 


Mode of submission of tender - Tender should be 
submitted online in www . etenders.kerala . gov.in . 


7. ? 500 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ കരാർ , 

ഡഗ് ലൈസൻസ്, ജി .എസ്. റ്റി . രജിസ് സ്റ്റേഷൻ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഓൺലൈനായി അപ്ലോഡ് 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ 
കരാറിന്റെ അസ്സൽ സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് റ്റി . ഡി . 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. 
8. നിരക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായി 
രിക്കേണ്ടതും കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു 
വർഷത്തേയ്ക്ക് സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


3. Last date for e- tender submission — 23 -9- 2019 . 
4 . e -tender opening date - 28- 9- 2019 . 
5 . Intending tenders should quote the rate inclusive 

of loading and unloading charges and freight. The 
hospital authorities are not in any way shall afford 
these expenses. 


6 . The rate which quoted should be the rate 

including GST . 


9. ഓരോ രോഗിക്കും ആവശ്യമായ ഇൻഡന്റ് പ്രകാരമുള്ള 
കൺസമബിൾ സ് ഈ ആശുപത്രിയിലെ 
ആർ.എസ്. ബി. വൈ . കൗണ്ടറിൽ രാപ്പകൽ വ്യത്യാസ 

മില്ലാതെ ( 24 മണിക്കൂറും) വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
10. ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി ടെക്നിക്കൽ 

കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ കൺസ്യൂമബിൾസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും 
കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ക്ലിനിക്കൽ 
ഉപയോഗത്തിനായി സാമ്പിളുകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. 
11. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ? 1,00,000 - ന്റെ ( ഒരു 
ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി/ ബാങ്ക് 
സോൾവൻസി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


7 . Scanned copy of agreement duly executed in 

Kerala Stamp Paper worth 500 , drug license 
certificate, GST registration certificate etc . should 
be uploaded online only . The agreement in 
original should be sent to this office The 
Superintendent, Govt. TD Medical College 
Hospital, Alappuzha. 


8 . Rate should be quoted in Indian rupees and 

should be stable for a minimum period of one 
year from the date of contract. 


9 . The items should be supplied to the KASP /RSBY 

counter around the clock as per patient wise 
requirements. 


10 . Samples should be produced before the technical 

committee for assuring the quality and should be 
made available for clinical use if the commit 
desires so . 


12. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനവുമായുള്ള കരാർ, 

കരാർ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു 
വർഷത്തേക്കോപുതിയ ടെണ്ടർ നടപ്പിൽ വരുന്നതു 
വരെ യോ ഏതാണോ അ വസാനം അതു വരെ 
യായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും 
കൂടാതെ കരാർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും 
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

ഇ - ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ? 500 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാർ 
എഴുതി തരേണ്ട തും ? 50 ,000 നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി 
വെയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുവാൻ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന കരാറുകാർ ? 1,00,000 ( ഒരു 
ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി 
നൽകേണ്ടതും വിതരണം സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള 
കരാർ ? 500 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നൽകേണ്ടതുമാണ്. എല്ലാ 
ഇ - ടെണ്ടറുകൾക്കും ഉള്ള നിയമം ബാധകമായിരിക്കും. 

ഇ - ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ടെണ്ടറിന്റെ കിട്ടിക്കൽ 
തീയതികൾ അറിയുന്നതിനും www. etenders.kerala .gov.in എന്ന 
വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ടെണ്ടർ 
നിരസിക്കുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം 
ആലപ്പുഴ ഗവ . റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. മേൽ 
നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു 
അറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


11 . Successful tenderers should submit Bank 

Guarantee/ Bank solvency of * 1,00 ,000 (One lakh 
only. 


12 . The period of contract will be one year from 

the date of execution of agreement or till 
the new tender is in force or cancellation of 
existing tender whichever is last. Eventhough 
Superintendent has the right to cancel the 
agreement at any time without further notice . 


No , C4 -5328/ 2019 . 

21st August 2019 . 
The Superintendent, Govt. TD Medical College 
Hospital, Alappuzha invites online bid through 
e - procurement, for the supply of Consumables required to 
KASP patients of the department of Ophthalmology from 
approved firms through running contract system . 


The tenders should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth 500 and Earnest Money 
Deposit of ? 50, 000 ( Rupees fifty thousand only ). The 
successful tenderers should submit Y 1 , 00 , 000 (one lakh 
only ) as Security Deposit and an agreement in Kerala 
Stamp Paper worth ? 500 . The rules applicable to all 
e -tenders will be applicable to this e -tender also . Any 
further information about the specification can be obtained 
from this office during office hours. 
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For the submission of e -tender and to know its - 8. നിരക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായി 
critical dates visit the website www.etenders.kerala .gov.in . - രിക്കേണ്ടതും കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു 
The Superintendent of Govt. TD Medical Collge Hospital 

വർഷത്തേയ്ക്ക് സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
has the right to accept and reject any tender without 

9. ഓരോ രോഗിക്കും ആവശ്യമായ ഇൻഡന്റ് പ്രകാരമുള്ള 
informing in any reasons. 

കൺസമബിൾ സ് ഈ ആശുപത്രിയിലെ 

ആർ.എസ്. ബി. വൈ . കൗണ്ടറിൽ രാപ്പകൽ വ്യത്യാസ 
The tender not satisfying the conditions are liable to 

മില്ലാതെ (24 മണിക്കൂറും) വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
be rejected without further notice . 

10 . ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി ടെക്നിക്കൽ 
- ( 2) 

കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ കൺസ്യൂമബിൾസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും 

കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ക്ലിനിക്കൽ 
നമ്പർ സി4 - 5329 / 2019 . 

2019 ആഗസ്റ്റ് 21. 

ഉപയോഗത്തിനായി സാമ്പിളുകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. 
ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് റ്റി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

11. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ? 1,00,000- ന്റെ ( ഒരു 
ആശുപ്രതി മുഖാന്തിരം ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് KASP 

ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി/ ബാങ്ക് 
പദ്ധതി പ്രകാരം കാർഡിയാക് കത്തീറ്ററൈസേഷൻ (കാത്ത് 

സോൾവൻസി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ലാബ്) വിഭാഗം വഴി ലഭ്യമാക്കേണ്ട ചികിത്സകൾക്ക് 

12. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനവുമായുള്ള കരാർ, 
ആവശ്യമായ കൺസൂമബിൾസ് 2019- 20 വർഷത്തിൽ ഓരോ 

കരാർ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു 
രോഗികൾക്കും ആവശ്യമായ ഇൻഡന്റ് പ്രകാരം രാപ്പകൽ 

വർഷത്തേക്കോപുതിയ ടെണ്ടർ നടപ്പിൽ വരുന്നതു 
വ്യത്യാസമില്ലാതെ (24 മണിക്കൂറും) വിതരണം ചെയ്യുന്ന 

വരെയോ ഏതാണോ അവസാനം അതു വരെ 
തിനായി അംഗീകൃത ഡഗ് ലൈസൻസ് ജി .എസ്. റ്റി . 

യായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും 
രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്നിവയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ റണ്ണിംഗ് കൂടാതെ കരാർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും 
കോൺടാക്റ്റ് അനുസരിച്ച് എംപാനൽ ചെയ്യുന്നതിനായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
ഓൺലൈൻ മുഖാന്തിരം ഇ - ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

ഇ - ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ? 500 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാർ 
1. ഇ - ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഫീസ് ? 25,000 + 

എഴുതിതരേണ്ട തും ? 50 ,000 നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി 
ജി.എസ്. റ്റി . - 1 3,000 (ആ കെ 1 28,000). 

വെക്കേണ്ടതുമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
2. ഇ - ടെ ണ്ടർ സമർപ്പിക്കണ്ട ത് ഓൺലൈനായി ചെയ്യുവാൻ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന കരാറുകാർ 1 1, 00, 000 ( ഒരു 
DOLOdQlolongo www .etenders.kerala . gov.in . 

ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) സകരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി 

നൽകേണ്ടതും വിതരണം സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള 
3. ഇ - ടെ ണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 

കരാർ ? 500- ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നൽകേണ്ടതുമാണ്. എല്ലാ 
23 - 9 - 2019 . 

ഇ - ടെണ്ടറുകൾക്കും ഉള്ള നിയമം ബാധകമായിരിക്കും. 
4. ഇ - ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി 28 - 9- 2019. 

ഇ - ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ടെണ്ടറിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ 
5. കരാറുകാരൻ കയറ്റിറക്കുകൂലി, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 

തീയതികൾ അറിയുന്നതിനും www.etenders.kerala .gov.in എന്ന 
ചാർജ്ജ് എന്നിവ അടക്കമുള്ള തുക ആയിരിക്കണം 

വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ടെണ്ടർ 

നിരസിക്കുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം 
ഇ - ടെ ണ്ടറിൽ കാണിക്കേ ണ്ട ത്. യാതൊരു 

ആലപ്പുഴ ഗവ. റ്റി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി 
കാര ണ വ ശാലും ഈ ചെലവ് ആശു പ്രതി 

സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
വഹിക്കുന്നതല്ല . 

പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. മേൽ 
6. ജി . എ സ്. റ്റി. ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക യായിരിക്കണം നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു 
ഇ - ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 

അറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
7. ? 500 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ കരാർ, | No , C4- 5329 / 2019 . 

21st August 2019. 
ഡഗ് ലൈസൻസ്, ജി .എസ് റ്റി . രജിസ്ട്രേഷൻ 

The Superintendent, Govt. TD Medical College 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഓൺലൈനായി അപ്ലോഡ് 

Hospital, Alappuzha invites online bid through 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ e -procurement, for the supply of Consumables required to 
കരാറിന്റെ അസ്സൽ സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് റ്റി . ഡി. KASP patients of the department of Cardiology ( Cath 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പത്രി, ആലപ്പുഴ എന്ന Lab ) from approved firms through running contract 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. 

system . 
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1. Tender submission fee X 25,000 + 12 % GST ie, 

3 3, 000 ( Total 3 28 ,000). 


For the submission of e -tender and to know its 
critical dates visit the website www .etenders .kerala. gov.in . 
The Superintendent of Govt. TD Medical Collge Hospital 
has the right to accept and reject any tender without 
informing in any reasons. 


2 . Mode of submission of tender — Tender should be 

- submitted online in www.etenders. kerala. gov.in . 


The tender not satisfying the conditions are liable to 
be rejected without further notice . 


3. Last date for e-tender submission - 23 -9 - 2019 . 
4. e -tender opening date - 28 - 9- 2019 . 
5 . Intending tenders should quote the rate inclusive 

of loading and unloading charges and freight. The 
hospital authorities are not in any way shall afford 

these expenses. 
6 . The rate which quoted should be the rate 

including GST. 


7 . Scanned copy of agreement duly executed in 

Kerala Stamp Paper worth ? 500 , drug license 
certificate, GST registration certificate etc . should 
be uploaded online only . The agreement in 
original should be sent to this office The 
Superintendent, Govt. TD Medical College 
Hospital, Alappuzha . 


നമ്പർ സി4 - 5330 / 2019 . 

2019 ആഗസ്റ്റ് 21. 
- ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി മുഖാന്തിരം ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് KASP 
പദ്ധതി പ്രകാരം ജനറൽ സർജറി, യൂറോളജി, നെഫോളജി, 

ഗൈനക്കോളജി, അന്ത്യേഷ്യ, ഇ .എൻ. റ്റി ., ന്യൂറോസർജറി, 
ഗ്യാസ് ട്രോ എന്റെ റോളജി, റേഡിയോതെറാപ്പി എന്നീ 
വിഭാഗങ്ങൾ വഴി ലഭ്യമാക്കേണ്ട ചികിത്സകൾക്ക് ആവശ്യമായ 
കൺസൂമബിൾസ് 2019 - 20 വർഷത്തിൽ ഓരോ രോഗികൾക്കും 
ആവശ്യമായ ഇൻഡന്റ് പ്രകാരം രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ 
(24 മണിക്കൂറും) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അംഗീകൃത 
ഡഗ് ലൈസൻസ് ജി .എസ്. റ്റി . രജിസ് ടഷൻ നമ്പർ 
എന്നിവയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്റ്റ് 
അനുസരിച്ച് എംപാനൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ഓൺലൈൻ 
മുഖാന്തിരം ഇ - ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


8 . Rate should be quoted in Indian rupees and 

should be stable for a minimum period of one 
year from the date of contract. 


1. ഇ - ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഫീസ് ? 25,000 + 
- 12 % ജി .എസ് . റ്റി . . ? 3,000 (ആ കെ ? 28,000). 


9 . The items should be supplied to the KASP /RSBY 

counter around the clock as per patient wise 
requirements. 


2. ഇ - ടെ ണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട ത് ഓൺലൈനായി 

മാത്രമായിരിക്കും www.etenders. kerala.gov. in . 


3. ഇ - ടെ ണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 

23 - 9 - 2019 . 


10 . Samples should be produced before the technical 

committee for assuring the quality and should be 
made available for clinical use if the commit 
desires so . 


11 . Successful tenderers should submit Bank 

Guarantee /Bank solvency of 1 ,00 ,000 (One lakh 
only . 


12 . The period of contract will be one year from the 

date of execution of agreement or till the new 
tender is in force or cancellation of existing tender 
whichever is last. Eventhough Superintendent has 
the right to cancel the agreement at any time 
without further notice . 


4. ഇ - ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി 28- 9 - 2019. 

കരാറുകാരൻ കയറ്റിറക്കുകൂലി, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 
ചാർജ്ജ്എന്നിവ അടക്കമുള്ള തുക ആയിരിക്കണം. 
ഇ - ടെണ്ടറിൽ കാണിക്കേണ്ട ത്. യാതൊരു കാരണ 

വശാലും ഈ ചെലവ് ആശുപ്രതി വഹിക്കുന്നതല്ല. 
6. ജി . എ സ്. റ്റി . ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക യായിരിക്കണം 

ഇ - ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 
- 7. ? 500 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ കരാർ, 

ഡഗ് ലൈസൻസ്, ജി .എസ്. റ്റി . രജിസ് Sഷൻ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഓൺലൈനായി അപ്ലോഡ് 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ 
കരാറിന്റെ അസ്സൽ സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് റ്റി . ഡി . 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പ്രതി, ആലപ്പുഴ എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. 
- നിരക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായി 
രിക്കേണ്ടതും കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു 
വർഷത്തേയ്ക്ക് സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ഓരോ രോഗിക്കും ആവശ്യമായ ഇൻഡന്റ് പ്രകാരമുള്ള 
കൺസമബിൾ സ് ഈ ആശുപത്രിയിലെ 
ആർ.എസ്. ബി . വൈ . കൗണ്ടറിൽ രാപ്പകൽ വ്യത്യാസ 
മില്ലാതെ (24 മണിക്കൂറും) വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


The tenders should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth ? 500 and Earnest Money 
Deposit of 50 ,000 ( Rupees fifty thousand only ). The 
successful tenderers should submit * 1,00 , 000 (one lakh 
only ) as Security Deposit and an agreement in Kerala 
Stamp Paper worth 500. The rules applicable to all 
e -tenders will be applicable to this e -tender also . Any 
further information about the specification can be obtained 
from this office during office hours . 
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10 . ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി ടെക്നിക്കൽ 

കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ കൺസ്യൂമബിൾസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും 
കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ക്ലിനിക്കൽ ഉപയോഗ 
ത്തിനായി സാമ്പിളുകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. 


5 . Intending tenders should quote the rate inclusive 

of loading and unloading charges and freight. The 
hospital authorities are not in any way shall afford 

these expenses. 
6 . The rate which quoted should be the rate 

including GST . 


11. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ? 1,00,000 - ന്റെ ( ഒരു 
ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി/ ബാങ്ക് 
സോൾവൻസി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


12. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനവുമായുള്ള കരാർ, 

കരാർ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു 
വർഷത്തേക്കോപുതിയ ടെണ്ടർ നടപ്പിൽ വരുന്നതു 
വരെയോ ഏതാണോ അവസാനം അതുവരെ 
യായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും 
കൂടാതെ കരാർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും 
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
ഇ - ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ? 500 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാർ 
എഴുതി തരേണ്ട തും ? 50 ,000 നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി 
വെക്കേണ്ടതുമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുവാൻ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന കരാറുകാർ 1 1,00,000 ( ഒരു 
ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി 
നൽകേണ്ടതും വിതരണം സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള 
കരാർ ? 500- ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നൽകേണ്ടതുമാണ്. എല്ലാ 
ഇ - ടെണ്ടറുകൾക്കും ഉള്ള നിയമം ബാധകമായിരിക്കും. 


7 . Scanned copy of agreement duly executed in 
| Kerala Stamp Paper worth 3 500, drug license 

certificate, GST registration certificate etc . should 
be uploaded online only . The agreement in 
original should be sent to this office , The 
Superintendent, Govt . TD Medical College 

Hospital, Alappuzha . 
8 . Rate should be quoted in Indian rupees and 

should be stable for a minimum period of one 
year from the date of contract. 


9 . The items should be supplied to the KASP /RSBY 

counter around the clock as per patient wise 
requirements . 


10 . Samples should be produced before the technical 

committee for assuring the quality and should be 
made available for clinical use if the commit 
desires so . 


11. Successful tenderers should submit Bank 

Guarantee /Bank solvency of * 1,00 ,000 (One lakh 
only. 


ഇ - ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ടെണ്ടറിന്റെ കിട്ടിക്കൽ 
തീയതികൾ അറിയുന്നതിനും www.etenders. kerala . gov.in എന്ന 
വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ടെണ്ടർ 
നിരസിക്കുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം 
ആലപ്പുഴ ഗവ . റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. മേൽ 
നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു 
അറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


12 . The period of contract will be one year from the 

date of execution of agreement or till the new 
tender is in force or cancellation of existing tender 
whichever is last. Eventhough Superintendent has 
the right to cancel the agreement at any time 
without further notice . 


No , C4 -5330/ 2019 . 

21st August 2019 . 
- The Superintendent, Govt. TD Medical College 
Hospital, Alappuzha invites online bid through 
e -procurement, for the supply of Consumables required to 
KASP patients of the department of General Surgery, 
Urology, Nephrology , Gynecology, Anesthesia, ENT, 
Neurosurgery , Gastro Enterology and Radiotherapy from 
approved firms through running contract system . 


The tenders should be accompanied by an agreement 
- in Kerala Stamp Paper worth ? 500 and Earnest Money 
Deposit of * 50 , 000 (Rupees fifty thousand only ). The 
successful tenderers should submit * 1,00 ,000 (one lakh 
only ) as Security Deposit and an agreement in Kerala 
Stamp Paper worth 500 . The rules applicable to all 
e - tenders will be applicable to this e -tender also . Any 
further information about the specification can be obtained 
from this office during office hours. 


1. Tender submission fee _ R 25,000 + 12 % GST ie , 

? 3 ,000 ( Total 7 28 ,000). 


2. 


Mode of submission of tender - Tender should be 
submitted online in www .etenders.kerala. gov.in . 


For the submission of e - tender and to know its 
critical dates visit the website www .etenders.kerala .gov.in . 
The Superintendent of Govt. TD Medical Collge Hospital 
has the right to accept and reject any tender without 
informing in any reasons. 


3. Last date for e-tender submission — 23-9 -2019. 
4. e -tender opening date - 28 -9 - 2019 . 


The tender not satisfying the conditions are liable to 
be rejected without further notice . 
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നമ്പർ സി4 - 5331/ 2019 . 

2019 ആഗസ്റ്റ് 21. 
ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി മുഖാന്തിരം ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് KASP 
പദ്ധതി പ്രകാരം കാർഡിയോ വാസ്കലാർ & തൊറാസിക് 
സർജറി വിഭാഗം വഴി ലഭ്യമാക്കേണ്ട ചികിത്സകൾക്ക് 
ആവശ്യമായ കൺസ്യൂമബിൾസ് 2019- 20 വർഷത്തിൽ ഓരോ 
രോഗികൾക്കും ആവശ്യമായ ഇൻഡന്റ് പ്രകാരം രാപ്പകൽ 
വ്യത്യാസമില്ലാതെ ( 24 മണിക്കൂറും) വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിനായി അംഗീകൃത ഡഗ് ലൈസൻസ് ജി .എസ്. റ്റി . 
രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്നിവയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ റണ്ണിംഗ് 
കോൺടാക്റ്റ് അനുസരിച്ച് എംപാനൽ ചെയ്യുന്നതിനായി 
ഓൺലൈൻ മുഖാന്തിരം ഇ - ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


12. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനവുമായുള്ള കരാർ , 

കരാർ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു 
വർഷത്തേക്കോപുതിയ ടെണ്ടർ നടപ്പിൽ വരുന്നതു 
വരെയോ ഏതാണോ അവസാനം അതു വരെ 
യായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും 
കൂടാതെ കരാർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും 
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


- 1. ഇ - ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഫീസ് ? 25,000 + 

ജി.എസ്. റ്റി. X 3, 000 (ആകെ 3 28,000). 
- 2. ഇ - ടെ ണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട ത് ഓൺലൈനായി 

25L02001olonjo , www .etenders. kerala.gov.in. 


ഇ - ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ? 500 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാർ 
എഴുതി തരേണ്ട തും ? 50 , 000 നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി 
വെക്കേണ്ടതുമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുവാൻ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന കരാറുകാർ ? 1,00,000 ( ഒരു 
ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) സെകരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി 
നൽകേണ്ടതും വിതരണം സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള 
കരാർ ? 500 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നൽകേണ്ടതുമാണ്. എല്ലാ 
ഇ - ടെണ്ടറുകൾക്കുള്ള നിയമം ബാധകമായിരിക്കും. 

ഇ - ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ടെണ്ടറിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ 
തീയതികൾ അറിയുന്നതിനും www.etenders. kerala.gov.in എന്ന 
വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ടെണ്ടർ 
നിരസിക്കുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം 
ആലപ്പുഴ ഗവ . റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. മേൽ 
നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു 
അറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


ഇ - ടെ അണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
| 23 - 9 - 2019. 


5 . 


4. ഇ - ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി 28- 9- 2019 . 

കരാറുകാരൻ കയറ്റിറക്കുകൂലി, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 
ചാർജ്ജ് എന്നിവ അടക്കമുള്ള തുക ആയിരിക്കണം 
ഇ - ടെണ്ടറിൽ കാണിക്കേ ണ്ട ത് . യാതൊരു കാരണ 
വശാലും ഈ ചെലവ് ആശുപത്രി വഹിക്കുന്നതല്ല . 


No . C4 -5331/2019 . 

21st August 2019 . 
- The Superintendent, Govt. TD Medical College 
Hospital, Alappuzha invites online bid through 
e -procurement, for the supply of Consumables required to 
KASP patients of the department of Cardio Vascular and 
Thoracic Surgery from approved firms through running 
contract system . 


6. ജി . എ സ്. റ്റി . ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക യായിരിക്കണം 

ഇ - ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 
? 500 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ കരാർ, ഡഗ് 

ലൈസൻസ്, ജി.എസ്. റ്റി . രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
എന്നിവ ഓൺലൈനായി അപ്ലോഡ്ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ കരാറിന്റെ അസ്സൽ 
സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് റ്റി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരേണ്ടതുമാണ്. 
8. നിരക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായി 
രിക്കേണ്ടതും കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു 

വർഷത്തേക്ക് സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
9. ഓരോ രോഗിക്കും ആവശ്യമായ ഇൻഡന്റ് പ്രകാരമുള്ള 
കൺസമബിൾ സ് ഈ ആശുപത്രിയിലെ 
ആർ.എസ്. ബി. വൈ . കൗണ്ടറിൽ രാപ്പകൽ വ്യത്യാസ 
മില്ലാതെ (24 മണിക്കൂറും) വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


1 . Tender submission fee _ R 25,000 + 12 % GST ie, 
- Y 3, 000 ( Total 3 28,000) . 


2 . 


Mode of submission of tender - Tender should be 
submitted online in www.etenders. kerala. gov.in . 


3. Last date for e- tender submission — 23-9 -2019 . 


4 . e-tender opening date - 28- 9- 2019. 


10. ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി ടെക്നിക്കൽ 

കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ കൺസ്യൂമബിൾസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും 
കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ക്ലിനിക്കൽ 

ഉപയോഗത്തിനായി സാമ്പിളുകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. 
11. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ? 1,00,000 - ന്റെ ( ഒരു 
ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി/ ബാങ്ക് 
സോൾവൻസി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


5 . Intending tenders should quote the rate inclusive 

of loading and unloading charges and freight. The 
Hospital Authorities are not in any way shall 
afford these expenses . 


6 . The rate which quoted should be the rate 

including GST. 
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ഇ - ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഫീസ് ? 15 ,000 + 
12 % ജി .എസ് . റ്റി. - 1 1,800 (ആ കെ ? 16 , 800 ). 


2. ഇ - ടെ ണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട ത് ഓൺലൈനായി 

മാത്രമായിരിക്കും www. etenders. kerala .gov.in . 


7 . Scanned copy of agreement duly executed in 

Kerala Stamp Paper worth 500 , drug license 
certificate , GST registration certificate etc . should 
be uploaded online only . The agreement in 
original should be sent to this office The 
Superintendent, Govt. TD Medical College 

Hospital, Alappuzha . 
8 . Rate should be quoted in Indian rupees and 

should be stable for a minimum period of one 
year from the date of contract . 


3. ഇ - ടെ ണ്ടർ സമർപ്പി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 

23 - 9 - 2019 . 


9 . The items should be supplied to the KASP /RSBY 

counter around the clock as per patient wise 
requirements . 


10 . Samples should be produced before the technical 

committee for assuring the quality and should be 
made available for clinical use if the commit 
desires so . 


11 . Successful tenderers should submit Bank 

Guarantee/Bank solvency of 1 , 00 , 000 (One 
lakh ) only . 


12 . The period of contract will be one year from the 

date of execution of agreement or till the new 
tender is in force or cancellation of existing tender 
whichever is last. Eventhough Superintendent has 
the right to cancel the agreement at any time 

without further notice . 

The tenders should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth 500 and Earnest Money 
Deposit of 50 ,000 (Rupees fifty thousand only ) . The 
successful tenderers should submit * 1, 00 , 000 (one lakh 
only ) as Security Deposit and an agreement in Kerala 
Stamp Paper worth ? 500. The rules applicable to all 
e -tenders will be applicable to this e -tender also . Any 
further information about the specification can be obtained 
from this office during office hours . 


4. ഇ - ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി 28 -9 - 2019. 
- കരാറുകാരൻ കയറ്റിറക്കുകൂലി, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 
ചാർജ്ജ്എന്നിവ അടക്കമുള്ള തുക ആയിരിക്കണം 
ഇ - ടെണ്ടറിൽ കാണിക്കേണ്ട ത്. യാതൊരു കാരണ 

വശാലും ഈ ചെലവ് ആശുപത്രി വഹിക്കുന്നതല്ല . 
6. ജി . എ സ്. റ്റി . ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക യായിരിക്കണം 

ഇ - ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 
7. ? 500 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ കരാർ, ഡഗ് 

ലൈസൻസ്, ജി.എസ്. റ്റി. രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
എന്നിവ ഓൺലൈനായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ കരാറിന്റെ അസ്സൽ 
സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് റ്റി. ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരേണ്ടതുമാണ്. 
8. നിരക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായി 
രിക്കേണ്ടതും കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു 

വർഷത്തേയ്ക്ക് സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
9. ഓരോ രോഗിക്കും ആവശ്യമായ ഇൻഡന്റ് പ്രകാരമുള്ള 
കൺസമബിൾ സ് ഈ ആശുപത്രിയിലെ 
ആർ.എസ്. ബി . വൈ . കൗണ്ടറിൽ രാപ്പകൽ വ്യത്യാസ 

മില്ലാതെ (24 മണിക്കൂറും) വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
10 . ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി ടെക്നിക്കൽ 

കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ കൺസ്യൂമബിൾസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും 
കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ക്ലിനിക്കൽ 
ഉപയോഗത്തിനായി സാമ്പിളുകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. 


For the submission of e -tender and to know its 
critical dates visit the website www .etenders .kerala . gov . in . 
The Superintendent of Govt. TD Medical Collge Hospital 
has the right to accept and reject any tender without 
informing in any reasons. 


The tender not satisfying the conditions are liable to 
be rejected without further notice . 


11. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ? 1,00, 000 - ന്റെ ( ഒരു 
ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി/ ബാങ്ക് 

സോൾവൻസി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
- തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനവുമായുള്ള കരാർ, 
കരാർ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു 
വർഷത്തേക്കോപുതിയ ടെണ്ടർ നടപ്പിൽ വരുന്നതു 
വരെയോ ഏതാണോ അവസാനം അതു വരെ 
യായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും 
കൂടാതെ കരാർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും 
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


നമ്പർ സി4- 5332/ 2019 . 

| 2019 ആഗസ്റ്റ് 21. 
ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് റ്റി . ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി മുഖാന്തിരം ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് KASP 
പദ്ധതി പ്രകാരം ഓർത്തോപീഡിക് വിഭാഗം വഴി 
ലഭ്യമാക്കേണ്ട ചികിത്സകൾക്ക് ആവശ്യമായ കൺസൂമബിൾസ് 
2019 - 20 വർഷത്തിൽ ഓരോ രോഗികൾക്കും ആവശ്യമായ 
ഇൻ ഡന്റ് പ്രകാരം രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ 
( 24 മണിക്കൂറും) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അംഗീകൃത 
ഡഗ് ലൈസൻസ് ജി .എസ്. റ്റി . രജിസ് ട്രേഷൻ നമ്പർ 
എന്നിവയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്റ്റ് 
അനുസരിച്ച് എംപാനൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ഓൺലൈൻ 
മുഖാന്തിരം ഇ - ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ഇ - ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ? 500 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാർ 
എഴുതി തരേണ്ടതും ? 50, 000 നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി 
വെയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുവാൻ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന കരാറുകാർ ? 1,00,000 ( ഒരു 
ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) സകരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി 
നൽകേണ്ടതും വിതരണം സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള 
കരാർ ? 500 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നൽകേണ്ടതുമാണ്. എല്ലാ 
ഇ - ടെണ്ടറുകൾക്കും ഉള്ള നിയമം ബാധകമായിരിക്കും. 
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11 . Successful tenderers should submit Bank 

Guarantee /Bank solvency of 1,00 ,000 (One lakh 
only. 


- ഇ - ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ടെണ്ടറിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ 
തീയതികൾ അറിയുന്നതിനും www.etenders. kerala . gov.in എന്ന 
വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ടെണ്ടർ 
നിരസിക്കുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം 
ആലപ്പുഴ ഗവ . റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. മേൽ 
നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു 
അറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
No . C4 -5332/2019 . 

21st August 2019 . 
- The Superintendent, Govt. TD Medical College 
Hospital, Alappuzha invites online bid through 
e -procurement, for the supply of Consumables required to 
KASP patients of the department of Orthopaedic from 
approved firms through running contract system . 


12 . The period of contract will be one year from the 

date of execution of agreement or till the new 
tender is in force or cancellation of existing tender 
whichever is last. Eventhough Superintendent has 
the right to cancel the agreement at any time 
without further notice . 


The tenders should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth ? 500 and Earnest Money 
Deposit of 50 ,000 (Rupees fifty thousand only ) . The 
successful tenderers should submit Y 1 , 00 , 000 (one lakh 
only ) as Security Deposit and an agreement in Kerala 
Stamp Paper worth * 500 . The rules applicable to all 
e -tenders will be applicable to this e -tender also . Any 
further information about the specification can be obtained 
from this office during office hours. 


1. Tender submission fee X 15 ,000 + 12 % GST i.e ., 

Y 1 , 800 ( Total 3 16 ,800 ). 


2 . Mode of submission of tender - Tender should be 

submitted online in www .etenders.kerala. gov.in . 


For the submission of e - tender and to know its 
critical dates visit the website www .etenders .kerala. gov.in . 
The Superintendent of Govt. TD Medical Collge Hospital 
has the right to accept and reject any tender without 
informing in any reasons. 


3. Last date for e-tender submission — 23 -9 - 2019. 


The tender not satisfying the conditions are liable to 
be rejected without further notice . 


4 . e -tender opening date - 28 - 9 - 2019 . 


Govt. T. D . Medical College 
Hospital, Alappuzha. 


( Sd.) 
Superintendent. 


5 . Intending tenderers should quote the rate inclusive 

of loading and unloading charges and freight. The 
Hospital Authorities are not in any way shall 
afford these expenses. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


6 . The rate which quoted should be the rate 

including GST. 


7. Scanned copy of agreement duly executed in 

Kerala Stamp Paper worth 500 , drug license 
certificate , GST registration certificate etc. should 
be uploaded online only . The agreement in 
original should be sent to this office The 
Superintendent, Govt. TD Medical College 
Hospital, Alappuzha. 


നമ്പർ സി -1283 / 2019 / ജി. ഡി. സി. എ . 

2019 ആഗസ്റ്റ് 14 . 
- ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് ദ ന്തൽ കോളേജിലെ 
- ഓർത്തോഡോന്റിക്സസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് കെമിക്കൽസ് & 
റീ -ഏജന്റ്സ് വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
കമ്പനികളിൽ നിന്ന് മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രിയുടെ സോദാഹരണ പ്രദർശനം നടത്തേണ്ടതുമാണ്. 
വാറണ്ടി കാലയളവും എ . എം . സി ./ സി. എ . എം . സി . നിരക്കും 
ടെണ്ടറിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. 


8 . Rate should be quoted in Indian rupees and 

should be stable for a minimum period of one 
year from the date of contract. 


ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിതരണക്കാർ നിർമ്മാതാക്കൾ 
അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ഐ .എഫ്. സി . കോഡ്, 
എന്നിവ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം. വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപി 
ക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ ബിൽ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിത 
ര ണ ക്കാർ സ്ഥാപിക്കു ന്ന വരുടെ 

-- ബാങ്ക് 
അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. 


9 . The items should be supplied to the KASP /RSBY 

counter around the clock as per patient wise 
requirements . 


10 . Samples should be produced before the technical 

committee for assuring the quality and should be 
made available for clinical use if the commit 
desires so . 


- ഉപകരണ ങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദ വി വ ര ങ്ങൾ 
ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ളോടൊപ്പം നൽകുന്നതായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് രേഖകൾ അടങ്ങിയ കവർ പുറത്ത് മേലെഴുത്തോടു 
കൂ ടി , പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, 
ആലപ്പു ഴ - 5 എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അ യ്ക്കേ ണ്ട താണ്. 
നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


Gaz . No. 38 /2019 /DTP (Stores Purchase ). 
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അടങ്കൽതുക ? 3,75,000 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ X 750 + X 90 = 7 840 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 445. 
തപാൽ വഴി 7 890 . 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 16 - 9 - 2019 . 


ദർഘാ സ് ഫോറം വിൽപന തീരുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 23 - 9- 2019, 3 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 24 - 9 - 2 019 , 4 മണി. ഫാറം 
വിൽക്കുന്ന തീയതി - 16 - 9 -2019. 


- ദർഘാസുകാരന്റെയോ അയാൾ അധികാരപ്പെടുത്തിയ 
പതി നി ധി യു ടെയോ സാ ന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ ദർഘാ സു കൾ 
25- 9 -2019 രാവിലെ 10 .30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
പ്രവർത്തി ദി ന ങ്ങ ളിൽ നിശ്ചിത തുക കാഷ് കൗണ്ടറിൽ 
ഒടുക്കി ദർഘാസ് ഫോറം ആഫീസിൽ നിന്നും വൈകിട്ട് 
മൂന്ന്മണിവരെ നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ 
വില + X 50 മണിയോർഡർ അയച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറം 
തപാൽ ആയി അയയ്ക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിനായി 
ഒടു ക്കുന്ന തുക യാതൊരു കാര ണവ ശാലും തിരികെ 
ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ 
പാടില്ല . ദർഘാസ് വിൽപ്പന എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
വൈകു ന്നേരം 3 മണിക്ക് അവ സാ നി ക്കും . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി തപാൽ മുദ്രകളോ ചെക്കുകളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വി. പി. പി. രീതിയിൽ 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . പകർപ്പ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പകുതി 
വില യ് ക്ക് ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ? 200 വില യുള്ള കേരള 
മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത മാത്യ ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം 
വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസി 
നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന 
ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദി ന ങ്ങ ളിൽ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭ്യമാണ്. ( ഫോൺ: 0477 - 2280502 ). 


The last date of sale of tender forms is on 
23 -9 - 2019 , 3 p. m . The last date of the receipt of the 
tender forms is on 24 -9- 2019 , 4 p . m . The tenders will be 
opened on 25 - 9 - 2019 , 10 . 30 a. m . in the presence of the 
Bidders of their authorized representative who may be 
present at that time. Application for the tender form 
should be accompanied by a cash remittance which is the 
price fixed for a form / set of forms and which is not 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable . Cheques, Postage Stamps etc. will not be 
accepted towards the cost of forms, nor will the forms be 
sent per V.P.P. Duplicate tender forms, if required will be 
issued at half of tender cost per copy . Rate should be 
quoted in Indian rupees only. The tenders without the 
agreement in the Kerala Stamp Paper worth * 200 and 
Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted rate and the 
tenders that do not statisfy the conditions are liable to be 
rejected without any notice . Cheque , Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of the 
tender forms. 

Stamp Paper will be supplied to the firms outside 
Kerala on request , along with the remittance of 250 
by Money Order taken in favour of the Principal, 
Government Dental College, Alappuzha -688 005 . 

Name of Item — Glasswares, Chemicals & Reagents. 
Estimated Cost _ ? 3, 75,000. 
Cost of tender form : 

Orginal - X 750 + X 90 = 7 840 . 
Duplicate — 445. 

By post - 3 890. 
Last date of sale of tender forms by post 
16 - 9- 2019 . 

OTHER MATERIALS 
Sl . No . Item 

Specification Quantity 
- (1 ) ( 2 ) 

(3 ) 


- 1 

2 


Leica HP 

10 / pkt - 


5 


6 


5 


A 


No. C - 1283/ 2019 / GDCA . 

14th August 2019 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
suppliers for the purchase of Chemicals and Reagents in 
the Oral Pathology department of Government Dental 
College , Alappuzha . The details of equipments will be 
issued along with the tender forms. 

The envelopes containing the tender should bear the 
superscription should be addressed to the Principal, 
Government Dental College , Alappuzha . Late tenders will 
not be accepted . 

All the participating Bidders/ Authorised Dealers 
should clearly show their Bank Accounts and Bank s IFC 
Code (bold letters) in an authorized letter head for 
payments through online . 


- 


Microtome Knife 
Esrite vial 
Tissue paper roll 
EDTA tube 
Plane tube 
Lancet 
Slide box 
Slide carrier 
Spirit lamp 
Stainless tray with lid 
Stainless tray with lid 
Tissue capsule 


100 / pkt 
100/ pkt 

100 / pkt 
100 slide capacity 
25 Slides capacity 

aluminium 


3 
3 


S 


small 


S 


S 


- 11 

12 


large 
steel 


) 


670 


24th SEPT. 2019 ] 


STORES PURCHASE 


871 


- (1) 


(2 ) 


( 3 ) 


14 


- സാധനസാമഗ്രികൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ 
ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ളോ ടൊപ്പം നൽകു ന്ന താ യി രിക്കും. 
ദർഘാസ് രേഖകൾ അടങ്ങിയ കവർ, പുറത്ത് മേലെഴുത്തോടു 
കൂ ടി , പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേ ജ് , 
ആലപ്പുഴ- 5 എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക - 4,55,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 7 910 + X 109 = x 1019. 


തപാലിൽ - 7 1019 . 


13 Tissue embedding cassette plastic 1000 

Filter paper sheet 500 sheets/pkt 2 
15 Labelling sticker 

500/ pkt 
16 Slide storage cabbinet 2000 slides capacity 1 
17 Steel drum 

small 
18 Micropipette stand 
19 Test tube cleaning brush 

- 5 
20 Kidney tray 

Small size 
CHEMICALS AND REAGENTS 
Sl . No . Item 

Specification Quantity 
1 DPX 

250 ml 
2 Haematoxylin 

500 ml 
Eosin 

500 ml 
Egg albumin flakes 

100 gm 
5 Isopropyl alcohol 

2 . 5 L 
6 Xyline 

2 .5 L 
7 Leishman stain 

500 ml 
- 8 Liquid paraffin 

500 ml 
9 Methyline blue 

125 ml 
10 Nitric acid 

500 
11 Paraffin wax 

500 mg - 10 
12 Bioclean 

| 5 L 
13 Glucose reagent 

Meril clini quant 

(125ml x 4 ) 
14 QC for glucose 

estimation 
15 HIV test kit 

Qualpro HIV 1000 
Screening test kit 

| 50/ pkt 
16 HBs Ag test kit 

Qualpro HBsAg 1000 
Screaning test kit 

50 /pkt 
17 Anti HCV test kit Screaning test kit 1000 

- 50/ pkt 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന തീരുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- - 28 - 9- 2019 , 3 മണി. 

- ദർഘാ സു കൾ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 30- 9 -2019, 4 മണി. 

- തപാൽ വഴി ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 16 - 9 - 2019, 3 മണി. 

ദർഘാസുകാരന്റെയോ അയാൾ അധികാരപ്പെടുത്തിയ 
പതി നി ധി യു ടെയോ സാ ന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ ദർഘാ സു കൾ 
1 - 10 - 2019 രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
പ്രവർത്തിദി ന ങ്ങ ളിൽ നിശ്ചിത തുക കാഷ് കൗണ്ടറിൽ 
ഒടുക്കി ദർഘാസ് ഫോറം ആഫീസിൽ നിന്നും വൈകിട്ട് 
മൂന്ന്മണിവരെ നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ 
വില + X 50 മണിയോർഡർ അയച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറം 
തപാൽ ആയി അയയ്ക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിനായി 
ഒടു ക്കുന്ന തുക യാതൊരു കാര ണവ ശാലും തിരികെ 
ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ 
പാടില്ല . ദർഘാസ് വിൽപ്പന എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
വൈകു ന്നേരം 3 മണിക്ക് അ വ സാ നി ക്കും . ദർ ഘാ സ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി തപാൽ മുദ്രകളോ ചെക്കുകളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വി. പി. പി. രീതിയിൽ 
അയയ്ക്കു ന്ന തില്ല . പകർപ്പ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പകുതി 
വിലയ്ക്ക് ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. 7 200 വിലയുള്ള കേരള 
മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃ ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം 
വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസി 
നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന 
ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദി ന ങ്ങ ളിൽ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭ്യമാണ്. ( ഫോൺ: 0477 - 2280502). 


( 2 ) 


നമ്പർ സി - 1624 / 2019 / ജി . ഡി . സി . എ . 

2019 ആഗസ്റ്റ് 20. 
ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലെ ഓറൽ 
സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ദ ന്തൽ മെറ്റീരിയൽ സ് 
വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് മുദ്രവെച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ആവ ശ്യ മെ ങ്കിൽ സാധന സാമഗിയുടെ സോദാ ഹ രണ 
പദർശനം നട ത്തേ ണ്ട തു മാ ണ് . വാറണ്ടി കാല യ ളവും 
എ . എം . സി ./ സി . എ . എം . സി . നിരക്കും ടെണ്ടറിൽ വ്യക്തമായി 
രേഖപ്പെടുത്തണം. 

ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിതരണക്കാർ നിർമ്മാതാക്കൾ 
അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ഐ .എഫ്. സി . കോഡ് 
എന്നിവ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം. വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപി 
ക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ ബിൽ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിത 
ര ണ ക്കാർ / സ്ഥാപിക്കു ന്ന വരുടെ 

ബാങ്ക് 
അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. 


No . C - 1624/ 2019 / GDCA . 

20th August 2019 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the Manufacturers or authorized 
Dealers to Supply the Dental Materials for the use of Oral 
Surgery Departments of the Government Dental College , 
Alappuzha. The details of Journals , Volume and Edition 
will be issued along with the tender forms. 

The envelopes containing the tender should bear the 
superscription should be addressed to the Principal, 
Government Dental College, Alappuzha. Late tenders will 
not be accepted . 

All the participating Bidders /Authorised Dealers 
should clearly show their Bank Accounts and Bank s IFC 
Code (bold letters ) in an authorized letter head for 
payments through online. 


671 


872 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


- (I) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


0 


2019 - 20 


300 


50 


2019 - 20 


100 


50 


2019 -20 


100 


The last date of sale of tender forms is 28 -9 - 2019 , 
3 p . m . The last date of receipt of the tender forms is 
30 - 9 - 2019 , 4 p . m . The tenders will be opened on 
1 - 10 - 2019 , 11 . 30 a . m . in the presence of the Bidders of 
their authorized representative who may be present at that 
time. Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance which is the price fixed 
for a form /set of forms and which is not refundable under 
any circumstances. The tender forms are not transferable . 
Cheques , Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the forms be sent by 
V .P.P . Duplicate tender forms, if required will be issued at 
half of tender cost per copy . Rate should be quoted in 
Indian rupees only . The tenders without the agreement in 
the Kerala Stamp Paper worth 200 and Earnest Money 
Deposit @ 1 % of quoted rate and the tenders that do not 
statisfy the conditions are liable to be rejected without any 
notice . Cheque, Draft, Postage Stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of the tender forms. 

Stamp Paper will be supplied to the firms outside 
Kerala on request, along with the remittance of 3 250 
by Money Order taken in favour of the Principal, 
Government Dental College , Alappuzha -688 005. Phone : 
0477 2280502 . 


5 


2019- 20 


100 


- 6 Titanium Mini Plates 
- 1 .5mm 2 hole with gap 
7 Titanium L shaped 

Plate 1.5mm 4 hole 

with gap (Right side ) 
- 8 Titanium L shaped 

Plate 1.5mm 4 hole 

with gap ( Left side ) 
- 9 Titanium L shaped 

Plate 2mm 4 hole 

- with gap ( Right side) 
| 10 Titanium L shaped - 

Plate 2mm 4 hole 

with gap (Left side) 
11 Titanium T shaped - 

Plate 2mm 4 hole 

with gap 
12 Titanium Y shaped 

Plate 2mm 4 hole 
with gap 


7 


2019- 20 


100 


100 


2019 -20 


100 


0 


2019- 20 


200 


Govt. Dental College , 
Alappuzha . 


( Sd .) 
Principal. 


Estimated Cost _ X 4, 35 , 000 . 
Cost of tender form : 

| Orginal - 7 910 + 109 = 1 ,019 . 

Duplicate — 535 . 

By post _ 1 1 ,069 . 
Last date and time of sale of tender forms — 
28 - 9- 2019 , 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender forms by post 
16 - 9 - 2019 , 3 p . m . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ജി1 - 7198 / 2019 . 

| 2019 ആഗസ്റ്റ് 27 . 
കോഴി ക്കോട് ഗവ . ജന റൽ ആശു പത്രിയിലെ 
ഓർ ത്താ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ IMPLANT 
ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ( 1- 10 - 2019 മുതൽ 
30 - 9 - 2020 വരെ) പുറം കരാർ പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പരി 
ചയ സമ്പന്നരായ വിശ്വസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
മുദവെച്ച് ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചുകൊ ള്ളു ന്നു . താഴെ 
പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - 4, 66,000. 
നിരതദ്രവ്യം- - ദർഘാസ് തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 


LIST OF ITEMS 


SI. 
No. 


Article with 
full description 
and accurate 
specification 


Purchase 
Stock on of the year 

Quantity 
hand after including 

required 
verification goods on for the 


order 


year 


- 


( 5) 
200 


- ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭി ക്കേ ണ്ടതും അയച്ചു കൊടുക്കേ 
ണ്ട തു മാ യ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മേൽ വിലാസം - സൂപണ്ട്, 
കോഴിക്കോട് ഗവ . ജനറൽ ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


നിബന്ധനകൾ 


200 


4) - ( 2 ) 

( 3 ) - (4) 
1 Titanium Mini Plates 100 Nos . 2019- 20 

2mm 4 hole with gap 
2 Titanium Mini Plates 100 Nos . 2019 -20 

| 2mm 2 hole with gap 
3 Titanium Mini Plates 10 Nos. 2019 - 20 

2mm 4 hole without gap 
4 Titanium Mini Plates 0 2019- 20 

2mm 6 hole with gap 
5 Titanium Mini Plates 100 Nos. 2019 - 20 

1.5mm 4 hole with gap 


100 


1. പുറം കരാർ കാലാവധി (1 - 10 - 2019 മുതൽ 30 - 9 - 2020 
വരെ) ഒരു വർഷത്തേക്കായിരിക്കും. 
സേവനദാതാക്കളുടെ സൗകര്യങ്ങളും, ഗുണമേൻമ നില 
വാ രവും, സമയബന്ധിത മായി ആശു പതിയുടെ 
ക്വാളിറ്റി ക മ്മി റ്റി യ ട പ രി ശോ ധ ന യ ം 
വിധേയമായിരിക്കും. 


100 


200 


3. പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും അവധി ദിവസങ്ങളിലും 
24 മണിക്കൂർ സേവനം ലഭ്യമായിരിക്കണം. 
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- 4. ഓരോ മാസ ത്തേയും സേവ ന ത്തിന്റെ ബില്ലുകൾ 

തൊട്ടടുത്ത മാസം തന്നെ ആശു പതിയിൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
5. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില “ 0210 വൈദ്യ 

സഹായവും പൊതുജനാരോഗ്യവും 80, ജനറൽ 800, 
മറ്റ് വരവുകൾ 88 പലവക എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
12 % ജി . എസ്. ടി. നികുതി 0040 വിൽപ്പന നികുതി 01 
നികുതി പിരി വു കൾ എന്ന ശീർഷക ത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ അടച്ച് ചെലാൻ രസീതിയും ടെണ്ടർ ഫോറ 
ത്തിനുള്ള അപേക്ഷയും ഹാജരാക്കുന്നവർക്ക് താഴെ 
വിവ രി ക്കുന്ന മറ്റ് നിബ ന്ധ ന ക ൾ ക്കു 
വിധേയമായി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. 


No . S -6738/2019 (3 ) . 

27th August 2019. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
"IMPLANT ” for the use of the Ortho department of Govt. 
General Hospital, Kozhikode for the period from 
1 - 10 - 2019 to 30 - 9- 2020 . 

Estimated Cost _ 3 4,58,000. 
Earnest Money Deposit - 7 4, 580 . 
Price of tender: 

Orioginal - X 900 + 12 % GST. 

Duplicate _ X 500 + 12 % GST. 
Last date and time of issuing tender 
26 - 9- 2019 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 26 -9 -2019, 3 
| p . m . 

Date and time of opening of tender — 27 - 9- 2019 , 11 a . m . 

Address of office from which tender forms are to be 
attained and whom tender are to be sent 
The Superintendent, Govt. General Hospital, Kozhikode . 

Further details can be had on office hours on all 
- working days. 


ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ടെണ്ടർ 
തുകയുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യ മായി കോഴി ക്കോട് 
മാറാവുന്ന ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് ഡാഫ്റ്റ് (സൂപ്രണ്ട്, 
ഗവ. ജനറൽ ആശു പത്രി, കോഴിക്കോട് പേരിൽ) 
എടുത്ത് അടക്കം ചെയ്തിരിക്ക ണം . അല്ലാത്ത 
ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


SPECIFICATIONS 


7. ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തിന്റെ വില അസ്സ ലിന് ? 900 + 
വിൽപ്പന നികുതി 12 %, പകർപ്പിന് ? 500 + വിൽപ്പന 

നികുതി 12 %. 
8. ടെണ്ടർ ഫോറം 16 - 9 - 2019 - ന് രാവിലെ 10 . 30 മണി 
മുതൽ 26 - 9 - 2019 ഉച്ച യ് ക്കു ശേഷം 3 മണിവരെ 
ആശുപ്രതി ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിബ 
ന്ധനകൾ എല്ലാം പാലിച്ച് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടെണ്ടർ 
ഫോറം 26- 9 - 2019 - ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ സ്വീകരി 
ക്കുന്നതും 27 - 9 - 2019 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടെണ്ടറു 
കൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനി 
ധിക ളു ടെ യോ മുമ്പാകെ തുറന്ന് പരിശോധി 
ക്കുന്നതും ലോവസ്റ്റ് ക്വാട്ട് ചെയ്ത ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതും ആയതിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം ആശു പ്രതി 
സൂപ്രണ്ടിന്റെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി പുറപ്പെടു 

വിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
9. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ അവരുടെ മേൽവിലാസം 

തെളിയിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യ പ്പെടു ത്തിയ ഇലക്ഷൻ 
തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്/ ആധാർ കാർഡ്/ 

പാസ്പോർട്ട് 
ഡവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവ ഏതെ ങ്കിലും 
ഒന്നിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പി 

ക്കേണ്ടതാണ്. 
10 . ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം സൂപ്രണ്ടുമായി 

എഗ്രിമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
11. സേവനം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി മേധാവിക്ക് 

സമ്മ ത പത്രം 60 ദിവസത്തെ നോട്ടീ സോ ടു കൂടി 

റദ്ദാക്കാവുന്നതാണ്. 
12. കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ ടെണ്ടർ മാറ്റി. 
- വയ്ക്കാനും ദുർബ്ബലപ്പെടുത്താനും ഉള്ള അധികാരം 

സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
13. പ്രവർത്തനം ത്യപ്തി ക ര മ ല്ലെ ങ്കിൽ കാലാ വധി 

സംബ ന്ധ മായ മേൽ ഉടമ്പടി നിർത്തലാക്കാനുള്ള 
പൂർണ്ണ അധികാരം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനായിരിക്കുന്ന 
താ ണ് . ടെണ്ട റു മായി ബന്ധ പ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് 
പു റപ്പെടുവിച്ച എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ടെണ്ടറിനും ബാധകമാണ്. 


3.5 system (DCP, 1/3rd Plate Ellis Plate ICP (with screws ) 
CCS set 4mm and 6 .5 4.5 Syste (DCP, LCP with screws) 
ILN tibia and femur Full set 
Expert tibial Nail 
PFN Short and long 
Bipolar and AMP with instrumentation 
TKR and THR set 
Arthroscopy set for Knee and Shoulder 
DHS /DCS full set 
Philose Plate 
Distal and Proximan Tibial locking plate 
Distal femoral locking plate 
TENS set 
Exfix , Jess, Finger Jess set 
ILIZAROV SET 
K Wire SS Wire and pins of all size LRS Set 
2 .4 distal radial plate 
And other implants as the situation demands 


Govt. General Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd .) 
Superintendent. 


ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്4 - GMCKKD / 3752 / 2019 . - 2019 ആഗസ്റ്റ് 2. 

കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 
ബുക്ക് ബാങ്ക് പദ്ധതി പ്രകാരം പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് പ്രസാധകർ, അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ 
എന്നിവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ചതും മൽസരാടിസ്ഥാനത്തി 
ലുള്ളതുമായ ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Gaz. No. 38 /2019 /DTP (Stores Purchase ). 
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KERALA GAZETTE 


[PART III 


ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്വട്ടേഷൻ നമ്പർ മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
നേരിട്ടു നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പൽ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
GQVARNAGOO OUOMOAM ). DIGI24m a 30 -9 - 2019 
രാവിലെ 11 മണിക്കു മുൻപായി ഓഫീസിൽ 
ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ക്വട്ടേഷനുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ക്വട്ടേഷനുകൾ അവ സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ 
അംഗീകത പ്രതിനിധിയുടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
30 - 9 - 2018 - M ouoei 11. 30 omlo6 020096 3150 
പുസ്തകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും 
പ്രവൃത്തി സമയത്ത്ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 
- ടെറ്റിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുവദിക്കാവുന്ന 
ഡിസ്കൗണ്ട് വിതരണത്തിന് ആവശ്യമായ പരമാവധി 
സമയം താങ്കൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രസാധകരുടെ ലിസ്റ്റ്, 
വിതരണരീതി, അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് എന്നിവയും 
ക്വട്ടേഷനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


No . S4 /GMCKKD / 3752 / 2019 . 2nd August 2019 . 

Sealed quotations are invited for the supply of the 
materials specified in the schedule attached below / 
overleaf. The rates quoted should be for delivery of the 
articles at the place mentioned below the schedule. Any 
quotation received after the time fixed on the due date is 
liable to be rejected . The maximum period required for 
delivery of the articles should also be mentioned . 
Quotations not stipulating period of firmness and with 
price variation clause and / or ‘ subject to prior sale 
condition are liable to be rejected . 

The acceptance of the quotations will be subject to 
the following conditions: 

1 . Acceptance of the quotation constitutes a 
concluded contract. Nevertheless, the successful tenderer 
must within a fortnight/ a month after the acceptance of 
his quotation furnish 5 per cent of the amount of the 
contract as security deposit and execute an agreement at 
his own cost for the satisfactory fulfillment of the 
contract, if so required. 

2 . Withdrawal from the quotation after it is accepted 
or failure to supply within a specified time or according 
to specifications will entail cancellation of the order and 
purchases being made at the offerers expenses from 
elsewhere , any loss incurred thereby being payable by the 
defaulting party . In such an event the Government 
reserves also the right to remove the defaulter s name 
from the list of Government suppliers permanently or for 
a specified number of years . 

3. Samples , duly listed , should be forwarded if called 
for under separate cover and the unapproved samples got 
back as early as possible by the offerers at their own 
expenses and the Government will in no case be liable for 
any expenses on account of the value of the samples or 
their transport charges , etc . In case , the samples are sent 
by railway ; the railway receipt should be sent separately, 
and not along with the quotation since the quotation will 
be opened only on the appointed day and demurrage will 
have to be paid if the railway parcels are not cleared in 


time. Quotations for the supply of materials are liable to 
be rejected unless samples, if called for of the materials 
tendered for are forwarded . The approved samples may or 
may not be returned at the discretion of the undersigned . 
Samples sent by V . P . Post or “ freight to pay ” will not be 
accepted . 

4 . No representation for enhancement of price once 
accepted will be considered during the currency of the 
contract. 

5 . Any attempt on the part of tenderers or their 
agents to influence the Officers concerned in their favour 
by personal canvassing will disqualify the tenderers. 

6 . If any license or permit is required , tenderers must 
specify in their quotation and also state the 
authority to whom application is to be made. 

7 . The quotation may be for the entire or part 
supplies . But the tenderers should be prepared to carry out 
such portion of the supplies included in their quotation as 
may be allotted to them . 

8 . ( a ) In cases where a successful tenderer after 
having made partial supplies fails to fulfill the contract 
in full , all or any of the materials not supplied may at the 
discretion of the purchasing Officer be purchased by 
means of another tender / quotation or by negotiation or 
from the next higher tenderer who had offered to supply 
already and the loss , if any, caused to the Government 
shall thereby together with such sums as may be fixed 
by the Government towards damages be recovered from 
the defaulting tenderer. 

(b ) Even in cases where no alternate purchases are 
arranged for the materials not supplied , the 
proportionate portion of the security deposit based on the 
cost of the materials not supplied at the rate shown in the 
tender of the defaulter shall be forfeited and balance alone 
shall be refunded . 

(c ) Any sum of money due and payable to the 
contractor (including Security Deposit returnable to him ) 
under this contract may be appropriated by the Purchasing 
officer or Govt . or anyother person authorized by 
Government and set - off against any claim of the 
Purchasing Officer or Government for the payment of a 
sum of money arising out of or under any other contract 
made by the contractor with the Purchasing Officer or 
Government or any other person authorized by 
Government. 


9 . The prices quoted should be inclusive of all taxes , 
duties, cesses, etc., which are or may become payable by 
the contractor under existing or future laws or rules of the 
country of origin /supply or delivery during the course of 
execution of the contract. 

10. (a) Ordinarily payments will be made only after 
the supplies are actually verified and taken to stock but in 
exceptional cases, payments against satisfactory shipping 
documents including certificates of Insurance will be 
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Due date and time for receipt of quotations 
30 - 9- 2019 , 11 a . m . 


Date and time for opening of quotations 
30 -9 - 2019, 11. 30 a. m . 


Date up to which the rates are to remain firm for 
acceptance — 31 -3 - 2020 . 


Designation and address of officer to whom the 
quotation is to be addressed . — Principal, Government 
Medical College , Kozhikode . 


made up to 90 per cent of the value of the materials at 
the discretion of Government. Bank charges incurred in 
connection with payment against documents through bank 
will be to the account of the contractor. The firms will 
produce stamped pre- receipted invoices in all cases where 
payments ( advance / final) for release of railway receipts/ 
shipping documents are made through Banks. In 
exceptional cases where the stamped receipts of the firms 
are not received for the payments (in advance ) the 
unstamped receipt for the Bank (i.e. counterfoils of pay- in 
slips issued by the Bank ) alone may be accepted as a 
valid poor for the payment made . 

(b ) The tenderers shall quote also the percentage of 
rebate (discount) offered by them in case the payment is 
made promptly within fifteen days within one month of 
taking delivery of stores . 

11. Any sum of money due and payable to the 
successful tenderer or contractor from Government shall 
be adjusted against any sum of money due to Government 
from him under any other contracts. 

12 . Special conditions , if any , printed on the 
quotation sheets of the tenderer or attached with the 
tender will not be applicable to the contract unless they 
are expressly accepted in writing by the purchases. 


Superscription : Quotation for purchase of Books 
under Book Bank Scheme Government Medical College 
Kozhikode. List attached . 


Specifications 


Available discount, maximum time required to supply 
the books, list of publishers represented by you , Mode of 
supply and freight charges are also to be furnished with 
quotation . 


Office of the Principal, 
Government Medical College , 
Kozhikode. 


(Sd .) 
Principal. 


Police Department 
NOTICES INVITING TENDER 
e -Government Procurement ( e-GP) 


( 1) 


No. C1- 8137 /2019 /FSL . 

17th August 2019 . 
The Director, Forensic Science Laboratory, Kerala Police Department, Government of Kerala invites online bids from 
reputed manufacturers / authorized dealers or reputed vendors for the Gas Chromatograph Mass Spectrometer 
(GC -MS) for Regional Forensic Science Laboratory, Kannur. The bidders should comply with the following general con 
ditions in addition to the additional conditions of the instant tender. 


General 


1 . The Bidder should be a reputed Original Equipment Manufacturers (OEM ) or authorized dealer of OEM , who is 

having an Authorization Certificate from the OEM to participate in the tender floated by Kerala Police . Certificate 
from the OEM for sales and service to be produced . 


2 . One bidder can not represent two suppliers/OEMs or quotes on their behalf in a particular tender. 
3 . The OEM /Bidder should have a well equipped service centre functioning in India (preferable in Kerala ) to cater to 

immediately after sales requirement; copy of Service Centre details must be enclosed along with tender document. 

(Preferably bidder should have a Service Centre in Kerala/ South India ). 
4 . A reputed vendor can participate in the tender provided the vending outfit is functioning in the market for atleast 

10 years . 
5 . The Bidder should have valid GST Registration . Copy of GST Registration Certificate should be enclosed along 

with the tender. 


675 


876 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


6 . The bidder should have valid PAN / Taxation Index Number. Copy of PAN / Taxation Index Number allocation letter 

should be enclosed along with the tender. 
7 . The Bidder must fulfil the following minimum qualification criteria to prove the techno -commercial competence 

and submit the documents in support thereof: 
(a ) Valid Authorization letter from the OEM to attend this particular tender. 
(b ) Certificate of Registration / Incorporation Certificate of the Bidder. 
(c ) Last 3 year s financial status of the Bidder’s /P & L and Balance Sheet/ Audit Report of last 

3 years . 
(d) The bidder (authorized dealer/distributor) should have the dealership/distributionship for atleast 3 (three ) 

continuous consecutive years with the OEM . 
(e ) The Bidder has to submit a Warranty Certificate along with invoices. 
(f) In case of a proprietary item , a certificate by the OEM to be attached . 


Tender No. and date — 29 /2019 - 20 , dated 17 -8 - 2019 . 


Item — Gas Chromatograph Mass Spectrometer (GC-MS) ( 1 No.) for Regional Forensic Science 
Laboratory , Kochi. 


Quantity - 1 No. 
Estimated Amount — 60 lakhs. 
Tender Fees — 10,350 + Tax = 12,213 . 
Earnest Money Deposit — 60 ,000 . 
Date and time of publication of e - Tender - 17 -8 -2019 , 6 p.m . 
Date of submission of e- Tender 19 -8 -2019 , 6 p .m . to 25 -9 -2019 , 12 Noon 
Last date and time for online submission of e- tender — 25 -9 -2019, 12 Noon 
Date and time of opening of e - Tender — 26 -9 - 2019 , 3 p .m . 
Place of opening — Forensic Science Laboratory , Thiruvananthapuram . 
Date , Time and Place of Technical Evaluation — Will be informed later. Forensic Science Laboratory , 
Thiruvananthapuram . 
Bid Validity ( Total Number of Days up to which the rates are to be firm ) — 180 days . 
Address of Tender Inviting Authority — Forensic Science Laboratory , Kerala , Vazhuthacaud , 
Thiruvananthapuram -695 010 Ph : 0471 2721533 , e-mail: dirfsl.pol @ kerala. gov.in , Website : www .keralapolice. gov. in . 


9 . Mode of submission of bids: — Online . All Bid documents shall be submitted only in online procedure through 

the e -GP website www . etenders.kerala.gov.in in their designated online covers. Details of covers are given 
separately. No other mode of submission shall be accepted and such tenders will be rejected outright. 


10 . 


Cover details : — No. of covers — 2 . (i) Technical Bid and Financial Bid . The CMC /AMC /ATS after warranty 
period also to be quoted in the Financial Bid . In the case of Foreign Equipments, the rate must be quoted in 
Indian Rupees . The documents to be uploaded under each online covers are specified in the website . 


11. 


Downloading of e- Tender documents: — The tender document can be downloaded from the e -GP website 
www . etenders.kerala . gov. in from the date and time of publication of e -tender onwards to last date and time for 
online submission of e-tender . Downloading of tender documents will not be possible after the date specified 
above . 


12 . Submission of e - Tender documents: — The digitally signed tender document and other specified documents 

shall be submitted online through the e-GP website www .etenders.kerala. gov. in well in advance before the last 
date and time mentioned above . No submission shall be allowed after the last date mentioned above. 
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13 . Payment of Tender Fees: — A non -refundable tender fee shall be paid in online mode through the e -GP website 

www . etenders.kerala . gov.in at the time of bid submission . No other mode of payment shall be accepted . The 
tenders of bidders who do not remit fees through online will be rejected outright. 


14 . Payment of Earnest Money Deposit (EMD ): — The EMD shall be paid in online mode through the e -GP 

website www . etenders.kerala . gov.in at the time of bid submission . No other mode of remittance shall be 
accepted . 


15 . Exemption from payment of EMD : — Bidders who are registered with Store Purchase Department, Kerala or 

National Small Scale Industries Corporation Ltd ., New Delhi (for the items tendered ) are exempted from 
submission of EMD . Those bidders claiming exemption shall submit valid registration certificate from the SPD , 
Kerala or NSSIC , New Delhi. 


Tenders of bidders who do not remit EMD online or do not upload documental proof ( digitally signed ) for 
exemption of EMD will be rejected outright. 


16 . Withdrawal and re -submission of e - Tender : — The Bidders are at liberty to withdraw the submitted tender / 

documents and to submit fresh tender/documents till the last date and time of submission of the e - Tender after 
which withdrawal/resubmission will not be allowed . 


17 . Opening of e - Tenders : — The bids shall be opened online through the e -GP website www .etenders .kerala .gov . in 

at the Police Headquarters, Vazhuthacaud , Thiruvananthapuram on the date and time mentioned above in the 
presence of the Bidders /authorized representatives who wish to attend at the above address . If the tender 
opening date happens to be a holiday or non -working day due to any valid reason , the tender opening process 
will be done on the next working day at the same time and place specified . Any change in the opening date / 
time/ venue due to other reasons shall be informed by way of Corrigendum published in the eGP website . The 
Technical Bids will be evaluated by a Technical Evaluation Committee and those that do not conform to the 
specifications or to the satisfaction of the Committee will be rejected . The financial bids of the Technically 
qualified Tenderers only will be considered for opening . The date of opening of financial Bids will be intimated 
to the concerned technically qualified tenderers , over phone /Fax / e-mail . This will be with in 7 to 10 days of 
evaluation of technical bid . 


18 . 


Technical Evaluation : — All tenderers who quote for the supply of above equipment are required to be ready 
for live demonstration to be held in Forensic Science Laboratory, Tvpm . and date will be informed later. In the 
event of firms not able to show live demonstration , they need to convince the Technical Evaluation Committee 
about such inability and resort to documentary /power point presentation with original product brochures/CDs/ 
scale models / videos/slide shows etc . to the utmost satisfaction of the Technical Evaluation Committee . 


19 . All Bidders who participates in e -tender should produce hard copies of all relevant documents related to 

e -tender at the time of technical evaluation , without fail. 


20 . Note to Bidders: 


i. Bidders have to procure legally valid Digital Certificate ( Class III) as per Information Technology Act, 

2000 for digitally signing their electronic bids . Bidders can procure the same from any of the license 
certifying authority of India . For more details , please visit the e -GP website www . etenders .kerala . gov .in . 


ii. Bidders are advised to note the Tender_ Id and Tender No. & Date for future reference. 


iii . All uploaded documents should contain the signature and the office seal of the bidder/ authorized persons 

and should be digitally signed while uploading. Documents uploaded without digitally signing shall entitle 
rejection of the tender. 


iv. In the case of Foreign Equipments , the rate should be quoted in Indian Rupees. Preference will be given 

to those who are ready to supply the item without opening Letter of Credit . Ordinarily , no advance 
payment will be made for procuring the above item . In case advance payment has to be made, a clear case 
has to be made out by the Tenderee. However this will be only on extraordinary circumstances. 


V. For obtaining Digital Signature Certificate and help on e - tendering process , contact Kerala State 

IT Mission , e -Government Procurement PMU & Helpdesk , Basement floor of Pension Treasury Building, 
Uppalam Road , Statue , Thiruvananthapuram ; Ph : 0471- 2577088 , 2577188 ; Toll free No . 18002337315 ; 
email: etendershelp @ kerala .gov.in ; Website: www .etenders .kerala .gov.in on all government working days 
from 9 . 30 am to 5 . 30 pm . 
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vi. The Director, Forensic Science Laboratory is empowered to reject any tender without assigning any 

reason . 


vii. For any clarifications regarding the terms and conditions in this tender notice or the tender document, 

please contact Director, FSL Or Manager FSL , Thiruvananthapuram - 10 on all Government working days 

from 10 . 30 a . m . to 5 p . m . (Ph . No. 0471 - 2722136 ) ( Ph . No. 0471- 2722155) . 
Note : — Bidders are advised to go through the conditions in the notice inviting tender and the tender document carefully 

and comply them to avoid outright rejection of their tender. 
For any litigation relating to this order , the jurisdiction will be Thiruvananthapuram City. 


Single Quadruple Gas Chromatograph Mass Spectrometer with following Specification 


SI 


Description 


Specification 


No. 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


For determination or deal condition for the instrument 


Gas Chromatograph Pre - Installation 
visit should be done 
Column oven 


1 


2 


Split Splitless Injector 


3 


Performance 
Specification 


Temperature Range: Up to 425 deg Centigrade 
Resolution : 0. 1 °C 
Number of ramps/plateaus : 28 /30 or better. 
Maximum heating rate : 100 °C /min or better 
Oven cool -down (22 °C ambient): 425 °C to 50 °C in less than 4 minutes 
Suitable for all capillary columns. 
Maximum temperature : 400 °C Split ratio : Up to 
8000 : 1 or better 
Pressure range: 0 - 950 kPa or better 
Modes: Constant and programmed pressures and 
flows with gas saver and septum purge 
Pressure set points minimum increments:0 .01 kPa -0 .001 
psi in all ranges 
Constant linear velocity 
Typical retention time repeatability : 
< 0 .0008 min 
Typical peak area repeatability : 
< 1 .0 % RSD or better 
Single Quadrapole with EI 
Mass Range : 1.2 - 1000 amu with unit mass resolution or better 
Mass Stability : Better than 0 . 1 amu for 24 hrs or more . 
Off-axis detection system , 
dynamic range > 10 or better 
Transfer line temperature programmable up to 350 °C or better 
The Ion source should be made of solid , non -coated , inert material. 
Should have mechanism to remove the Helium neutrals and unwanted 
matrices 
Emission current should be able to set up to 200 uA or better 
Electron energy should be able to adjustable from 0 eV to 100 Ev or 
better 
Scan Rate : should be more than 20000amu/ sec for entire range for 
better RSD 
The Main quadruple rods are non - coated , homogeneous, metal rodes, 
and cleanable 
Turbo molecular pump with air- cooled for El applications to be 
quoted . Capacity 250L /Sec or higher . 


4 


Mass Detector- 1 No. 


5 


Pump- Turbo Moleculer 
Pump 
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(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


6 


Installation Specification 


1 uL injection of 1 pg/uL OFN while scanning from 50 -300 u gives 
for mass 272 an RMS S/ N 2 2000 : 1 with He as Carrier gas with 
30 m colummn 
Instrument Detection Limit less than 10 fg 


7 


Integrated Autosampler 
and head Space Sampler 


12 Vials or capacity autosampler. It should be upgradable to 100 
vials or above if required . 


8 


Flame Ionisation Detector - 1 No. 


Dynamic range : 107 
Maximum Temperature range of FID required up to 450°C or better 
Minimum Detectable Level (MDL ): < 1 .4 pg C /s 


9 


Library 


NIIST latest version with license 


Database 


GC/MS Forensic Toxicological and Drug Database 


Columns 


1. Suitable Colum and method setup standard for the toxicological 

and drug database 
2 . DB - 1MS/Equivalent Column 30 M X 0 .25MM ID X 0 .25 

Micron — 1 No. 
3 . DB -5MS/Equivalent Column 30 M X 0 . 25MM ID X 0 . 25 

Micron - 1 No. 
Helium cylinder with double stage regulator ss diaphragm — 2 Nos . 
Nitrogen cylinder with double stage regulator ss diaphragm — 2 Nos. 
Hydrogen cylinder with douple stage regulator ss diaphragm — 2 Nos. 
Air cylinder with double stage regulator ss diaphragm — 2 Nos . 


12 


Cylinders (with Wall 
Mountable Facility) 
with the ISI Certificate and 
Certificate of Chief Controller 
of explosives 
Gas Purification Panel 
UPS 


Wall mountable Gas purification panel for all gases should be supplied 


13 
14 


15 


Table & Chair 


Air Conditionor 


17 


Computer and Printer 


18 


Acessories to be Supplied 


10 KVA ups with 1 hour back up. All necessary preinstallation 
requirements for the installation of the ups is under vendor scope 
Standard modular table for the GC -MS with accessories and revolving 
executive chair to be supplied 
1.5 ton invertor A /c with all necessary Fittings to be supplied 
Latest computer with i7configuration (dell/hp) with laser Color printer 
should be quoted 
10 Micro liter Auto sampler syringe — 2 Nos. 
Auto sampler vials with cap and septa — 200 Nos. 
Septa for Injector — 50 Nos. 
Filament for MS- 3 Nos. 
Ferrules for MS — 30 Nos. 
Ferrules for Column — 50 Nos . 
Column Nut — 5 Nos. 
Vacuum Pump oil — 1 L 
Column cutting tool — 1 No. 
All relevant accessories/consumables should be provided to ensure 
trouble free working of the instrument 


19 


Services 


Should have a good after sale service / technical support . 
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(1) 


(2) 


( 3 ) 


20 


Certification 
Warranty 


22 


Training 


IQ /OQ Certification should be in the vendor scope 
The instrument should have warranty for 3 years from the date 
of installation including replaceable Warranty of the components 
Note: GC -MS of the latest model should be supplied . 
On Site and Operate Dtraining for users should be given . Should 
support the users for to optimize the methods as per the standard 
methods. 
Instrumentation and application training as and when required free of 
cost . 
The vendor should substantiate all claims about their product using 
the original brochure and other documents . A list of existing 
customers of the vendor who are using this product should be along 
with their address and contact mobile No. 


23 


Other Requirements 


No. C1-8137 /2019 /FSL . 


17th August 2019. 


The Director , Forensic Science Laboratory, Kerala Police Department, Government of Kerala invites online bids from 
reputed manufacturers/authorized dealers or reputed vendors for the High Performance Analytical Liquid Chromatography 
System (2 Nos.) for Forensic Science Laboratory and Regional Forensic Science Laboratory, Kannur. The 
bidders should comply with the following general conditions in addition to the additional conditions of the instant tender. 


General 


1. The Bidder should be a reputed Original Equipment Manufacturers (OEM ) or authorized dealer of OEM , who is 

having an Authorization Certificate from the OEM to participate in the tender floated by Kerala Police. Certificate 
from the OEM for sales and service to be produced . 


2 . One bidder can not represent two suppliers/OEMs or quotes on their behalf in a particular tender. 
3. The OEM /Bidder should have a well equipped service centre functioning in India (preferable in Kerala ) to cater to 

immediately after sales requirement; copy of Service Centre details must be enclosed along with tender document. 

(Preferably bidder should have a Service Centre in Kerala /South India ). 
4 . A reputed vendor can participate in the tender provided the vending outfit is functioning in the market for atleast 

10 years. 
5 . The Bidder should have valid GST Registration . Copy of GST Registration Certificate should be enclosed along 

with the tender. 
6 . The bidder should have valid PAN / Taxation Index Number. Copy of PAN / Taxation Index Number allocation letter 

should be enclosed along with the tender . 
7 . The Bidder must fulfil the following minimum qualification criteria to prove the techno -commercial competence 

and submit the documents in support thereof: 
( a ) Valid Authorization letter from the OEM to attend this particular tender. 
(b ) Certificate of Registration/Incorporation Certificate of the Bidder. 
(c ) Last 3 year s financial status of the Bidder ’ s/ P & L and Balance Sheet/Audit Report of last 

3 years . 
(d ) The bidder (authorized dealer/distributor) should have the dealership /distributionship for atleast 3 (three ) 

continuous consecutive years with the OEM . 
(e) The Bidder has to submit a Warranty Certificate along with invoices . 
(f) In case of a proprietary item , a certificate by the OEM to be attached . 
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Tender No. and date — 30 /2019 - 20 , dated 17 -8 - 2019 . 


Item — High Performance Analytical Liquid Chromatography System . 


Quantity – 2 Nos. 
Estimated Amount — 60 lakhs. 
Tender Fees — 10 , 350 + Tax = 12 , 213 , (Rupees Twelve Thousand Two Hundred and thirteen only ) 
Earnest Money Deposit — 60 ,000 . 
Date and time of publication of e - Tender - 17 -8 -2019 , 6 p .m . 
Date and time of submission of e- Tender — 19 -8 - 2019 , 6 p. m . to 25- 9 - 2019 , 12 Noon. 
Last date and time for online submission of e-tender — 25 - 9 -2019 , 12 Noon . 
Date and time of opening of e- Tender — 26 -9 -2019, 3 p.m . 
Place of opening — Forensic Science Laboratory , Thiruvananthapuram . 
Date , Time and Place of Technical Evaluation — Will be informed later Forensic Science Laboratory , 

Thiruvananthapuram . 
Bid Validity ( Total Number of Days up to which the rates are to be firm ) — 180 days. 

Address of Tender Inviting Authority — Forensic Science Laboratory , Kerala , Vazhuthacaud , 
Thiruvananthapuram -695 010 Ph : 0471 2721533, e-mail: dirfsl.pol @ kerala @ gov. in , Website : www .keralapolice.gov. in . 


9 . Mode of submission of bids: — Online. All Bid documents shall be submitted only in online procedure through 

the e -GP website www .etenders.kerala .gov .in in their designated online covers. Details of covers are given 
separately. No other mode of submission shall be accepted and such tenders will be rejected outright. 


10 . Cover details : — Number of covers — 2 . (i) Technical Bid and Financial Bid . The CMC/ AMC /ATS after 

warranty period also to be quoted in the Financial Bid . In the case of Foreign Equipments , the rate must be 
quoted in Indian Rupees. The documents to be uploaded under each online covers are specified in the website . 


11 . Downloading of e - Tender documents : — The tender document can be downloaded from the e -GP website 

www .etenders.kerala .gov. in from the date and time of publication of e -tender onwards to last date and time for 
online submission of e -tender. Downloading of tender documents will not be possible after the date specified 
above . 


Submission of e - Tender documents : — The digitally signed tender document and other specified documents 
shall be submitted online through the e -GP website www .etenders .kerala .gov.in well in advance before the last 
date and time mentioned above . No submission shall be allowed after the last date mentioned above. 


13 . Payment of Tender Fees: - A non -refundable tender fee shall be paid in online mode through the e-GP website 

www .etenders.kerala. gov. in at the time of bid submission . No other mode of payment shall be accepted . The 

tenders of bidders who do not remit fees through online will be rejected outright. 
14 . Payment of Earnest Money Deposit (EMD): — The EMD shall be paid in online mode through the e-GP 

website www . etenders.kerala . gov .in at the time of bid submission . No other mode of remittance shall be 
accepted . 


15 . 


Exemption from payment of EMD : — Bidders who are registered with Store Purchase Department, Kerala or 
National Small Scale Industries Corporation Ltd ., New Delhi (for the items tendered ) are exempted from 
submission of EMD . Those bidders claiming exemption shall submit valid registration certificate from the SPD , 
Kerala or NSSIC , New Delhi. 


Tenders of bidders who do not remit EMD online or do not upload documental proof (digitally signed ) 
for exemption of EMD will be rejected outright. 


16 . Withdrawal and re -submission of e - Tender: — The Bidders are at liberty to withdraw the submitted tender/ 

documents and to submit fresh tender /documents till the last date and time of submission of the e - Tender after 
which withdrawal/ resubmission will not be allowed . 
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17 . Opening of e - Tenders: — The bids shall be opened online through the e-GP website www . etenders.kerala .gov.in 

at the Police Headquarters , Vazhuthacaud , Thiruvananthapuram on the date and time mentioned above in the 
presence of the Bidders/authorized representatives who wish to attend at the above address . If the tender 
opening date happens to be a holiday or non -working day due to any valid reason , the tender opening process 
will be done on the next working day at the same time and place specified . Any change in the opening date / 
time/venue due to other reasons shall be informed by way of Corrigendum published in the e -GP website . The 
Technical Bids will be evaluated by a Technical Evaluation Committee and those that do not conform to the 
specifications or to the satisfaction of the Committee will be rejected . The financial bids of the Technically 
qualified Tenderers only will be considered for opening. The date of opening of financial Bids will be intimated 
to the concerned technically qualified tenderers, over phone /Fax /e-mail. This will be with in 7 to 10 days of 
evaluation of technical bid . 


18. Technical Evaluation : — All tenderers who quote for the supply of above equipment are required to be ready for 

live demonstration to be held in Forensic Science Laboratory, TVPM and date will be informed later. In the 
event of firms not able to show live demonstration , they need to convince the Technical Evaluation Committee 
about such inability and resort to documentary / power point presentation with original product brochures/CDs/ 
scale models/videos/slide shows etc. to the utmost satisfaction of the Technical Evaluation Committee. 


19 . All Bidders who participates in e - tender should produce hard copies of all relevant documents related to 

e -tender at the time of technical evaluation , without fail . 


20 . Note to Bidders: 


(i) Bidders have to procure legally valid Digital Certificate (Class III ) as per Information Technology Act, 

2000 for digitally signing their electronic bids. Bidders can procure the same from any of the license 
certifying authority of India. For more details, please visit the e -GP website www . etenders .kerala .gov.in . 


( ii ) Bidders are advised to note the Tender_ ID and Tender No. & Date for future reference . 


( iii ) All uploaded documents should contain the signature and the office seal of the bidder/authorized persons 

and should be digitally signed while uploading . Documents uploaded without digitally signing shall entitle 
rejection of the tender. 


(iv ) In the case of Foreign Equipments, the rate should be quoted in Indian Rupees. Preference will be given to 

those who are ready to supply the item without opening Letter of Credit. Ordinarily, no advance payment 
will be made for procuring the above item . In case advance payment has to be made, a clear case has to be 
made out by the Tenderee. However this will be only on extraordinary circumstances . 


(v ) For obtaining Digital Signature Certificate and help on e - tendering process , contact-Kerala State 

IT Mission , e -Government Procurement PMU & Helpdesk , Basement floor of Pension Treasury Building , 
Uppalam Road , Statue , Thiruvananthapuram ; Ph : 0471 - 2577088 , 2577188 ; Toll free No . 18002337315 ; 
email:etendershelp @ kerala.gov.in ; Website : www. etenders.kerala.gov. in on all government working days 
from 9 . 30 a .m . to 5 . 30 p .m . 


( vi) The Director,Forensic Science Laboratory is empowered to reject any tender without assigning any reason . 


(vii) For any clarifications regarding the terms and conditions in this tender notice or the tender document, 

please contact Director, FSL , or Manager FSL, Thiruvananthapuram - 10 on all Government working days 

from 10 .30 a.m . to 5 p.m . (Ph . No. 0471 - 2722136 ) (Ph . No. 0471 - 2722155 ) 
Note :— Bidders are advised to go through the conditions in the notice inviting tender and the tender document carefully 

and comply them to avoid outright rejection of their tender . 
For any litigation relating to this order , the jurisdiction will be Thiruvananthapuram City. 
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Specifications 
The HPLC system shall include the following modules 


1 . Quaternary Solvent Delivery System 

The flow rate should be set between 0. 001 to 10 ml/min , or better for full operating pressure range 
( 1) Flow rate accuracy should be + 1 % or + lul/min or better 
( 2) Flow rate precision should be less than + 0.075 % RSD or better. 
( 3) Maximum Pressure setting range should be 6000 psi or more. 
(4 ) The composition accuracy should be below 0.5 % 
(5) The composition precision should be below 0 .15 % RSD 
(6 ) Maintenance kit , reservoir tray ( with 4 solvent bottles complete with fittings ) 
(7) It should have automated seal wash facility. 
(8 ) It should have built in seal wash facility . 
(9 ) It must have a leak sensor as safety feature . 

( 10 ) It should have functions for maintenance and validation which area accessible by software . 
2 . Degassing Unit 

(1 ) On line Membrane degassing unit should have four flow lines 


( 2 ) Maximum operating flow rate should be up to 10mL /min or more per flow line 


3 . Diode Array Detector 

(1) Photodiodes: 1024 diodes 
(2) The Bandwidth should be programmable 
(3 ) Light source : Deuterium & Tungsten 
(4 ) Wavelength range must be from 190nm to 800nm 
(5) The flow cell must be temperature controlled from ambient + 5°C to 40°C 
(6 ) Wavelength accuracy must be + 1 nm maximum 
(7) Wavelength reproducibility must be + 0 .1 nm 
(8 ) Drift should be less than 1 x 10 -4 AU /Hour 


(9 ) Noise level should be < + 3 uAU / better 


(10 ) Data Collection Rate: 100 Hz or better 
4 . Auto -Sample Injector with column oven 

( 1) The auto sampler design should be a flow through design with variable injection volume. 
(2) Sample injection volume should be variable between 0. 1 uL to 50 uL . 
(3) Injection system should be variable injection volume type with zero sample loss during injection 
(4 ) It must be capable of very fast injection time of 15 S /sample 
(5 ) The maximum operating pressure must be 6000PSI (40MPa) or better 
(6 ) Flow line rinse capability both before and after sampling should be possible 
(7 ) Temperature setting range should be from 4 to 40°C or better 
(8 ) It should have pre - treatment /auto dilution facility for pre -column derivatization . 
(9 ) The Carry over must be below 0 .005 % or better . 
(10) Injection Volume accuracy must be below 1 % or better. 
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( 11) The injection precision should be less than 0.25 % of RSD or better 
( 12 ) Number of samples to be processed automatically, random access minimum 100 positions for different volume vial 
(13) It should have safety features like leak sensor and automatic rack and vial recognition . 
( 14 ) Maintenance kit should be available 


(15 ) It should have functions for maintenance and validation which are accessible by software. 


5 . Column Oven 


( 1) 


Column oven temp. should be upto 5 degree C to 90 degree or better. 


( 2 ) 


Temperature accuracy + /- 1°C . 


(3) 
(4 ) 
(5 ) 


Temperature stability +/- 0 .8°C /better. 
Temperature Precision + /- 0. 1°C . 
Column Capacity : 3 Column or more . 


6 . Automatic Switching facility 


Automatic switching of four mobile phase and upto six columns should be quoted with the system 


7 . System Software 


( 1) 


It should function as a communication bus module with data buffering capability . 


(2 ) 
(3 ) 


It should acquire upto 24 hours for one analysis , at 500ms sampling rate. 
It must be controllable from a web -based interface via a network . It allows the system to be controlled , 
monitored and maintained via Internet Explorer Web Browser. 


(4 ) 


It must be compatible with wireless networking . 


(5 ) 


It must have an expert function in that if pressure falls below specified value, the expert function will 
automatically purge the mobile phase. 


ins 


(6 ) It should store upto 20 analysis files. 
8 . Columns 

( 1) C 18 Column 250mm x 4 .6mm x 5u - with guard column - 1 No. 
( 2) C 18 Column 150mm x 4 .6mm x 2 .7 /3 u -with guard column — 1 No . 
(3) C 8 Column 250mm x 4.6mm x 5 u with guard column - 1 No. 
(4) Phenyl Hexyl 250 mm x 4 .6mm x 5u with guard column — 1 No . 


9 . Data Management System 


A . Hardware 


( 1) 


Intel Core i7 Duo processor 


(2 ) 4GB RAM on board or higher 
(3 ) 1 TB hard disk or higher 
(4 ) DVD -RW drive 


(5 ) 
(6 ) 
(7 ) 
(8 ) 


21" LCD colour monitor 
101 keys keyboard and mouse 
Pre -installed Windows 7 /Windows 10 
Laser Colour Printer 
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B . Software 


( 1) Operation of the system should be easy and intuitive via a state -of- the - art 32 bit Windows 7 /8 / 10 software 

with Graphical User Interface 


(2 ) Security features of software must comply fully with FDA 21 CFR Part 11 


( 3 ) It should cover full digital instrument control, qualitative and quantitative processing, report creation , 

self - diagnosis and auto -tuning . 


(4 ) 


The self-diagnosis feature of the software should enable diagnosis of all detectors and all connected LC units. 


(5 ) The software must have . column management system for recording the column details and column usage . 


(6 ) The software should perform customarised continuous analyses according to the conditions specified for 

each sample. Priority samples may be inserted in the queue during automated run . 


(7) The software should be capable to perform overlapping injections. 
(8 ) The software should be able to monitor and quantitate 8 different wavelengths simultaneously. 
(9) There should be an online help function available for users. 
( 10 ) Method file should be capable to save all analysis parameters , data processing parameters and report format. 
(11) The reporting format should be flexible and easy to use in any desired format . 


(12 ) 


The data can be converted to other formats . Spread Sheet software and word -processing software can be readily 
employed to provide data in tables or graphs through industry standard protocols . 


( 13 ) 


Software must have its own log files for complete audit trails . 


(14 ) The software must have a safety feature where in when the mobile phase level. 


(15) System suitability as per USP/BP, System security as well as System check functions must be provided which 

comply with Good Laboratory Practice (GLP ) and Regulatory Conformity . 


(16 ) It should have the capacity to controlmulti-vendor GC & HPLC 


10 . Other Accessories 


A . Sonicator : 3 L Capacity with Heating Facility/ Better model 
B . Sample & solvent filtration kit with vacuum pump 


1. Solvent Filtration 

2. Filtratior Assembly with 1 L Bottom flask 
3. Nylon 66 Membrane Filter 


2 . Vacuum Pump 

Vacuum Pump - 22 " Hg (554mm Hg) 
3. Sample Filtration Kit 

1. Filter Holder - Dia 13mm , S.S . 
2 . 5ml Glass Tight Syringe 
3. Nylon 66 Membrane Filter 


11 . 3 KVA /5KVA UPS with 1 Hour Back up should be supplied . 


12 . The supplier should take care of all pre installation requirements for the installation of the HPLC and all its 

accessories 
13. Suitable table with Granite Top and chair having ergonomic design should be supplied . 
14 . 1.5 TON Irvertor AC should be supplied . 


Gaz . No. 38 / 2019 /DTP (Stores Purchase ). 
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15. Warranty : 


Three years of comprehensive service from the date of Installation including replaceable warranty for the 
components . 


16 . All necessary accessories for the full Fledge working of the instrument to be supplied . 
17. The vendor should substantiate all claims about their product using the original brochure and other documents . A list 

of existing customers of the vendor who are using this product should be along with their address and contact 

Mobile No. 
18 . Providing sufficient training to the user scientists 
> Vendor to provide both on- site and operator training for users on the system start- up , usage, maintenance, 

quality control, trouble shooting , etc . 
→ Should support the user for to optimize the methods as per the standard methods. 

Should have a good after sales service /technical support capable of reaching at short notice the places where 
the system is proposed to be installed , Visits and unlimited breakdown calls by service /application support, 

engineers should attend immediately without fail. 
> Trouble shooting training (Instrumentation / Application ) as and when required free of cost. 


Forensic Science Laboratory, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Director 


Technical Education Department 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ A2/ 282/ 2019 / WPC - TSR . 

2019 ആഗസ്റ്റ് 26. 
ത്യശ്ശൂർ സർക്കാർ വനിതാ പോളിടെക്നിക്ക് 
കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ വർക്ക് ബെഞ്ച്, എലിപ്റ്റിക്കൽ 

ടനർ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ അടങ്കൽ 
നമ്പർ വിശദ വിവരവും 

തുക ( 1 ) 


1 01/2019- 20 - വർക്ക് ബെഞ്ച് 

1,80, 000 
03 / 2019 - 20 - എലിപ്റ്റിക്കൽ സൈനർ 1,85,000 
- ആകെ അടങ്കൽ തുക ? 3,65, 000. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - 448 + പോസ്റ്റൽ 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകൾ, 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ എന്നിവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വി . പി . പി . 
അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് ആവശ്യമുള്ളവർ നേരിട്ടോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ 
ദർ ഘാസിന്റെ വിലയും ത പാൽ ചാർജ്ജുമടക്കം 
മണിയോർഡർ ആയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ വനിതാ 
പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, നെടുപുഴ- 680 007 എന്ന 
വിലാസത്തിലോ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- നിരക്ക് വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ വനിതാ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, 
തൃശ്ശൂർ, നെടുപുഴ- 680 007 എന്ന വിലാസത്തിൽ ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യണം. ഇതിനുപുറമെ ? 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട 
ഒരു ഉടമ്പടിയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾക്കായി ( പിൻ സിപ്പാൾ, സർക്കാർ വനിതാ 

പോളിടെക് നിക്ക് കോളേജ്, ത്യശ്ശൂർ ഓഫീസുമായി 
ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 
No. A2 / 282/ 2019 / WPC- TSR . 26th August 2019. 

Sealed tenders are invited for the supply of work 
benches and elliptical trainer for Government Women s 
Polytechnic College, Thrissur. 


ചാർജ്. 


ദർ ഘാസ് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 26 -9 - 2019 , 2 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 9 - 2019 , 2 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27 - 9 - 2019 , 11 മണി. 


- St . 
No. 


Tender No, Items and 

specification 


Approximate 

Cost ( 9 ) 


| 1 


01/ 2019- 20 _ Work Benches 


1 , 80 ,000 


ഫോൺ നമ്പർ: 0487 2449182 
bmjoomuğ: https://www.wpctsr.org/ 
- ദർഘാസ് ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനായി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ വനിതാ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, 
തൃശ്ശൂർ എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഫോറത്തിനുള്ള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില കൂടി 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യണം. 


3 /2019 - 20 — Elliptical Trainer 


- 1,85,000 


Total AS - X 3, 65 ,000. 


Cost of Tender form - 7 448 + Postal charges . 
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Last date of issue — 26 - 9 - 2019 , 2 p .m . 


Last date of receipt - 26- 9- 2019 , 2 p. m . 


Date of opening — 27 - 9 - 2019 , 11 a.m . 


Phone No. 0487 2449182 


website — https://www .wpctsr.org 
Intending tenderers may obtain the requisite tender form 
from Principal, Govt . Women s Polytechnic College , 
Thrissur, Nedupuzha-680 007 on cash remittance of cost of 
tender form + postal charge . Tender forms are not 
transferable . Late tenders will not be accepted . Application 
for the tender form should be accompanied by cash 
remittance , as per the price fixed for the tender form . 
Cheques , Postages Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of the forms nor the forms will be sent 
by VPP. 

Tenders should be accompanied by EMD of 1 % of 
the amount by DD drawn in favour of the Principal, 
Women s Polytechnic College , Thrissur with an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth * 200 . Details can be had 
from the Govt. Women s Polytechnic College Office 
working hours. 


അടച്ച് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ടുവാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർ ഘാ സു കൾ തപാലിൽ ആവ ശ്യമു ള്ള വർ ? 841 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേ ജ്, മണ്ണമ്പറ്റ പി . ഒ ., ശ്രീകൃ ഷ് ണ പ രം , 
പാലക്കാട്- 678 633 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാ 
ണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവ 
ശാലും തിരികെ നൽകു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് പ്രമാണം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ 
വിൽപ്പന 27 - 9- 2019 , 1 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്ന താ ണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്കു കൾ, പോസ്റ്റൽ 
ഓർഡർ എന്നിവയായും വി. പി. പി . ആയും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ആവശ്യമുള്ളവർ ? 396 കൂടി ഈ 
ആഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തോടൊപ്പം 
R 200 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക 
സമ്മ ത പ ത വും ബാങ്ക് ഡാഫ്റ്റ് ആയി ? 3,292 - ന്റെ 
നിരതദ്രവ്യവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


- [ No . 05/ 2019- 20) 
No. D1-5137/ 2019/GECSKP. 29th August 2019. 

Sealed tenders are invited for the supply and setting 
of kitchen items to Boys Hostel. The Envelopes containing 
the tender should bear the superscription “ Tender for the 
supply and setting of kitchen items to Boys Hostal” and 
should be addressed to The Principal, Government 
Engineering College, Sreekrishnapuram , 
Mannampatta P. O ., Palakkad , Kerala -678 633 . Last 
date for receipt of tenders will be 27 - 9 - 2019 , 2 p . m . 
Late tenders will not be accepted. PAC is X 3 , 29 , 200 . 


Govt. Women s Polytechnic College , 
Thrissur. 


( Sd .) 
Principal. 


The tenders will be opened at 3 p . m . on 28 - 9 - 2019, 
in the presence of such of the tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that 
time. 


ലഘു ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 

- (1) 

[ നമ്പർ 05 /2019-20) 
നമ്പർ ഡി1- 5137 / 2019 / ജി . ഇ . സി.എസ്. കെ . പി. 2019 ആഗസ്റ്റ് 29 . 

ശീക ഷ് ണ പ രം സർക്കാർ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
കോളേജിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് അടുക്കള 
സാ ധ ന ങ്ങ ൾ വിത രണം ചെയ്ത് സ്ഥാപി ക്കാൻ 
താൽ പ ര്യ മുള്ള സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക ? 3,29,200 

പൂരിപ്പിച്ച് ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു 
മുകളിൽ “ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്കുള്ള അടുക്കള 
സാ ധ ന ങ്ങളുടെ വിത രണവും കമീ ക ര ണവും എന്ന് 
(പത്യേകം രേഖ പ്പെടുത്തി പിൻ സിപ്പാൾ, സർക്കാർ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, മണ്ണമ്പറ്റ പി . ഒ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, 
പാലക്കാട്-678 633 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
27 - 9 - 2019 , 2 മണി. അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാര 
ണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയം 28 - 9 - 2019 , 3 മണി. 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച 
ആൾക്കോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ഹാജരാ 
കാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ള വർ ? 791 


Intending tenderers , may on application to the 
Principal , Government Engineering College , 
Sreekrishnapuram , Mannampatta P . O . , Palakkad , 
Kerala - 678 633, (Ph. 0466 2260 350 / 565 ) obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of * 791 (Postal 
Charge -3 50) which is the price fixed for a form/ set of 
forms and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . Sale 
of tender forms will be closed at 1 p. m . on 27 -9 - 2019 . 
Cheques, Posage Stamp etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms, nor will the forms be sent per V . 

P. P. Duplicate tender form if required will be issued at 
- 3 396 per copy . 

- EMD for an amount of 7 3 , 292 should be 
submitted along with the tender by way of D . D . drawn 
from a Nationalized Bank in favour of Principal , 
Government Engineering College , Sreekrishnapuram . 
Preliminary Agreement prepared in Kerala Stamp Paper 
R 200 should also be submitted along with the 
tender form . 
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LIST OF ITEMS 


- ( 1 ) 


( 2 ) 


- ( 3) 


SI . 
No . 


Description 


Quantity 


- ( 1) 


8 SS Trolley 30 " x 19 " x 32 " ht. Handle 1 No . 

pipe made out of 01" SS pipe, Tray sheet 
made out of 1mm thk SS 304 


(2 ) 


( 3 ) 


1 No. 


9 SS Steam Line and Pipe Fittings upto 

Minimum 5 Mtr. Additional Length 


10 Erection Charges 


1 SS Steam Generator ( Gas Operated) 

028 " x 24 " + 9 " + 9 " ht.) Double jacketed 
outer and Inner shell made out of 5 mm 
SS 304 sheet. Inner vessel made out of 
3 mm SS 304 , Legs made out of 
3 " x 1 1 / 2 " SS Channel. Top flange 
made out of 32 mm Flat in SS 304 , 
with control valves, Brass Burner & 
Fittings and Stream Line Fittings etc. 


11 " A Frame 


3 Nos. 


Tenderer should provide Test Certificate to Prove 
authenticity of the Grade of Stainless Steel used for the 
| manufacture of the Vessels. 


2 


1 No . 


Supply Terms & Conditions 


SS Rice Vessel ( Single jacketed Vessel) 
017 " x 17 " ht. Shell and Bottom made 
out of 14 swg SS 304 , Shell top rod 
made out of 6 8mm SS 304, Stainer 
made out of 1.6 mm thk SS 304 . Lid 
made out of 18 swg SS 304 and its 
fittings 


• 


• 


Prices quoted should be inclusive for delivery at 
Site ( Loading , Unloading and Transportation ). 
Delivery : Within 4 to 6 weeks from date of 
receipt of confirmed purchase order. 
Payment : After satisfactory Supply and Erection. 


1 No. 


• 


3 SS Double Jacketed Vessel ( Sambar or 

Rasam ) 017 " x 17 " ht. Shell, Outer shell 
and Bottom made out of 14 swg SS 
304 . Lid made out of 18 swg SS 304 
and its fiting, top rod made out of 6 8 mm 
SS Road SS 304 , and its fittings 


• 


Taxes : Should be shown separately. 


- (2 ) 


1 No . 


| [ നമ്പർ 06 / 2019- 20) 


4 Iddly Box with Stand ( 120 Nos.) 

25 " x 23 " x 17 " + 36 " ht. Box sheet 
made out of 18 swg SS 304 , Iddly tray 
made out of 20 swg SS 304 , Each tray 
capacity of 20 Nos. of Iddlys . Total 6 
Trays and 3 Nos. of additional Trays 
Extra . Legs made out of 0 1 1/2" SS 304 , 
Top frame 2 mm thk SS 304 sheet and 
fittings and valve 


നമ്പർ ഡി1 / 6860 /18/ ജി . ഇ . സി.എസ്. കെ . പി. 2019 ആഗസ്റ്റ് 29. 

- ശ്രീകൃ ഷ് ണ പ രം , സർക്കാർ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
കോളേജിലേക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താൽപ്പ ര്യ മുള്ള സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽ നിന്നും മുദ്ര വച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക ? 4, 50,000. 


1 No . 


5 Dosa Table 48 " x 30 " x 18 " + 6 " ht. 

MS Tawa size : 40 " x 24 " x19 mm thk ., 
Top sheet made out of 16 swg SS 304 , 
Top frame made out of 112 " x 34 ", SS 
202, Covering sheet made out of 22 swg 
SS 202 . Legs made out of 11/2 " x 112" 
Sq. pipes. 


1 No. 


6 SS Single Burner 18 " x 18 " x 18 " ht. 

Frame made out of 11/2" x 11/2" sq . Pipe 
in SS 202 , Support 11/2" x 3/4" , Tubes in 
SS 202 and its Burners and fittings 


പൂ രി പ്പിച്ച ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു 
മുകളിൽ “ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളുടെ വിതരണം” എന്ന് 
(പത്യേകം രേഖ പ്പെ ടു ത്തി , പിൻ സി പ്പാൾ, സർക്കാർ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, മണ്ണമ്പറ്റ പി . ഒ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, 
പാലക്കാട്- 678 633 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേ 
ണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതി 30 - 9- 2019 , 2 മണി. അവസാന തീയതിയും സമയവും 
കഴിഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാര ണ 
വശാലും സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന 
സമ യം 1 - 10 - 2019 , 3 മണി. ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന 
സമയത്ത് ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച ആൾ ക്കോ അ വർ 
നിയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ഹാജരാകാവു ന്ന താണ്. 
ദർ ഘാസുകൾ ആവ ശ്യ മു ള്ള വ ർ ൽ 1, 2017 അടച്ച് ഈ 
ഓ ഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . 
ദർ ഘാ സു കൾ തപാ ലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ ി 1, 067 
മണി യോർഡർ ആയി പിൻ സി പ്പാൾ, സർക്കാർ 
എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജ്, മണ്ണമ്പറ്റ പി . ഒ., 
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പാലക്കാട്- 678 633 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 


7 SS Two Burner 44 " x 20 " x 18 " ht. 1 No . 

Top frame made out of 112 " x 11/2 " sq . 
Tubes in SS 202 . Support made out of 
11/2 x 3/4 " Tubes in SS 202 and its Burner 
and fittings 
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Item description 


Quantity 


5 


അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില 
യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ദർഘാസ് 
Gonbelong 100g /m 30 - 9 - 2019, 1 comloos Gumomloom 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകൾ പോസ്റ്റൽ 
6300 W @ 29 ml 1020 01 . 01. 01. BO 020 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ആവശ്യമുള്ളവർ 

509 Adsl my 35209MIO MOSÓGDOM OOM . Osmo 
GODOGOmosoglo 200 lei@ 133 CAO3 03LBULO00108 
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക സമ്മതപത്രവും ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
cool * 4,500 -60g mloolB01JONO na Gomom . 

[No. 06 /2019-20 ] 
No. D1/6860/ 18 /GECSKP. 

29th August 2019 . 


Water Purifier (UV +UF) and normal, Cold 
and Hot water dispenser 
1. Purification technology: 

Minimum number of stage -4 
Microfilter for Sedimentation removal 
with pore size not more than 5 micron , 
Activated Carbon filter to remove odour, 
VOC etc. Ultraviolet purification to kill all 
pathogens such as virus, bacteria , 
protozoa, and Ultra Filter with pore size 
not more than 0 .01 micron which will not 
pass any pathogens (If any of the above 
stage is replaced with another type of 
filter or combined with another stage , 
effectiveness of the same should be 
asserted with proper technical justification ) 
Water Dispenser : 


Sealed tenders are invited for the supply of “ Water 
Purifiers” . The envelopes containing the tender should 
bear the superscription “ Tender for the supply of Water 
Purifiers ” and should be addressed to the principal, 
Government Engineering College , Sreekrishnapuram , 
Mannampatta P. O ., Palakkad , Kerala -678 633. Last 
date for receipt of tenders will be 30 - 9- 2019 , 2 p . m . Late 
tenders will not be accepted . 

The tenders will be opened at 3 p. m . on 1- 10 - 2019 
in the presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


One faucet each for Normal, Cold and 
Hot water. Cold water temperature should 
not exceed 18°C and Hot water temperature 
should not be less than 55°C . Atleast 
84 Litres/hour in total. Atleast 40 Litres / 
hour capacity each for Cold and Normal water. 


3. Material of construction : 

Stainless Steel (SS 304 grade ) 


A 


4 . Compressor should be hermetic type 

with overload protection 


r 


o 


Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Engineering College, 
Sreekrishnapuram , Mannampatta P . O ., Palakkad , 
Kerala -678 633 ( Phone 0466 2260350 /565) obtain the 
requisite tender form on which tenders should be 
submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of 1 ,017 (Postal 
Charge 50 ) which is price fixed for a form /set of forms 
and which is not refundable under any circumstances. The 
tender forms are not transferable . Sale of tender forms 
will be closed at 1 p. m . on 30 -9- 2019 , Cheques, Postage 
Stamps etc. will not be accepted towards the cost of tender 
forms, nor will the forms be sent per V . P . P . Duplicate 
tender forms, if required will be issued at 509 per copy. 

PAC — 4 ,50 ,000 . 


Condenser fan should be of quiet type 
Refrigerant: R 134a or any other ozone 

friendly type. 
7 . Power supply : Single phase , 50 Hz . 230 V 
8 . Drain pan of SS 304 


• Prices quoted should be inclusive for delivery at 

Site (Loading, Unloading and Transportation ) 

Payment: After satisfactory Supply and Installation . 
• Warranty /Guarantee : Should be shown in bid 

documents 
• Taxes: Should be shown separately. 


EMD for an amound of 4 ,500 should be submitted 
along with the tender by way of DD drawn from a 
Nationalized Bank in favour of Principal, Government 
Engineering College , Sreekrishnapuram . Preliminary 
Agreement prepared in Kerala Stamp Paper 200 should 
be submitted along with the tender form . 


Government Engineering 
College, Sreekrishnapuram , 
Mannampatta P. O ., Palakkad . 
Kerala -678 633 . 


(Sd.) 
Principal. 


LISI OF ITEMS 


Gaz . No. 38 /2019 /DTP (Stores Purchase ). 
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[PART III 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


| [ നമ്പർ 01/ 2019 - 20) 


| [ നമ്പർ 01/2019 - 20) 


നമ്പർ പി - 1949 / 2018 . 


| 2019 ആഗസ്റ്റ് 26. 


കോഴിക്കോട് മലാപ്പറമ്പിലെ സർക്കാർ വനിതാ 
പോളിടെക്നിക് കോളേജിലേക്ക് ഫയർ എക്സിംഗിഷേർസ് 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


No. P /1949/2018 . 

26th August 2019 . 
The envelopes containing the tender should bear the 
superscription “ Tender for the supply of Fire 
Exitinguishers ” and should be addressed to the Principal, 
Govt. Women s Polytechnic College , Malaparamba , 
Kozhikode- 673 009 . Last date for receipt of tenders will 
be 28 -9 - 2019 , 2 p.m . Late tenders will not be accepted . 


Superscription — Tender No. 1/2019 - 20 . 


Date upto which the rates are to be firm , 
31 -12- 2019 . 


PAC _ 


1,37, 000 . 


Cost of tender form : 

Original 7 448. 
Duplicate _ 8 224. 


By post Original — 


498 . 


Duplicate _ 8 274. 


| Tender will be opened at 3 p . m . on 28 - 9- 2019 in 
the presence of tenderers or their authorized representative 
who may be present at that time. 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ 
“ഫയർ എക്സിംഗിഷേർസ് എന്ന് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തി 
പിൻ സിപ്പാൾ, സർക്കാർ വനിതാ പോളി ടെ ക് നിക്ക് 
കോളേജ്, മലാപറമ്പ് പി. ഒ., കോഴിക്കോട്- 673 009 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസു 
കൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 28 - 9 -2019, 2 മണി. 
അവസാന തീയതിയും സമയവും കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ 
സുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാ 
സു കൾ തുറക്കുന്ന സമയം 28 - 9 - 2019 , 3 മണി. 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച 
ആൾ ക്കോ അ വർ നിയോ ഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ക്കോ 
ഹാജരാകാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 
? 448 (നാന്നൂറ്റി നാൽപത്തിയെട്ട് രൂപ മാത്രം) അടച്ച് ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ? 498 (നാന്നൂറ്റി 
തൊണ്ണൂറ്റി യെട്ട് രൂപ മാത്രം) മണി ഓർഡർ ആയി 
പിൻ സിപ്പാൾ, സർക്കാർ വനിതാ പോളി ടെ ക് നിക്ക് 
കോളേജ്, മലാ പറമ്പ് പി . ഒ., കോഴിക്കോട്- 673 009 എന്ന 
മേൽ വി ലാ സ ത്തിൽ അയ യ് ക്കേണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ 
നൽകു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ലാത്തതാണ്. ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വിൽപ്പന 28- 9-2019, 
1 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ 
വിലയായി ചെക്കു കൾ, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവയും 
വി . പി . പി . ആയും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
ദർഘാസ് ആവശ്യമുള്ളവർ 3 224 ( ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് 
രൂപ മാത്രം) കൂടി ഈ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം ? 2 00 - ന്റെ 
( ഇരുന്നൂറു രൂപ മാത്രം) കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കി 
യിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക സമ്മതപത്രവും അടങ്കൽ തുക ? 1, 37,000 
ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റായി ? 1,400 (ആയിരത്തി നാന്നൂറ്രൂപ മാത്രം) 
നിരതദ്രവ്യവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


Intending tenderers may on application to the 
| Principal , Government Women s Polytechnic College , 

Malaparamba P . 0 ., Kozhikode , Kerala- 673 009 
(Ph : 0495 2370714 ) obtain the requisite tender forms on 
which tenders to be submitted . Applications for the tender 
form should be accompanied by a remittance of 
? 448 ( Rupees Four hundred and Forty Eight only ) (postal 
charge 50 only ) which is price fixed for a form / set of 
forms and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable. Sale 
of tender forms will be closed at 1 p. m . on 28 -9 -2019 . 
Cheques , Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of tender forms nor will the forms be 
sent per VPP. Duplicate tender forms, if required will be 
issued at * 224 (Rupees Two Hundred and Twenty four 
only ) per copy. 
- EMD for an amount of 7 1, 400 (Rupees One 
Thousand Four Hundred only ) should be submitted along 
with the tender by way of DD drawn from a Nationalized 
Bank in favour of Principal, Govt. Women s Polytechnic 
College, Malaparamba. Preliminary agreement prepared in 
Kerala Stamp Paper 200 (Rupees Two Hundred only ) 
should be submitted along with the tender form . 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - തപാലിൽ ( പകർപ്പ്) - 274. 


വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരേണ്ട കാലാവധി- 31 -12-2019 . 
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LIST OF ITEMS 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


- St. 

No . 


Items with Specification 


Quantity 


Nos. 


Fire Extinguishers 


Supplying and fixing of ABC type - 40 
Fire Extinguisher of 4 kgs. capacity 
with initial filling in brand new cylinder 
with powder coated finish , fitted with 
Gun metal Union , discharge hose , wall 
mounting bracket etc. complete (ISI marked ) 
Supplying and fixing of CO2 type - 6 
Fire Extinguisher of 4 .5 kgs. Capacity 
with initial filling in brand new cylinder 
with powder coated finish , fitted with 
Gun metal Union , discharge hose, wall 
mounting bracket etc. complete (ISI marked ) 
Red color painted Aluminium Bucket filled 40 
with sand and stand . 


നമ്പർ സി2 - 929 /2019 . 

2019 ആഗസ്റ്റ് 1. 
- വ്യ വ സായിക പരിശീലന വകു പ്പിന്റെ കീഴിൽ 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ഐ . ടി . ഐ . - യിൽ 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പ 
ര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊ 
ള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകളുടെ വില : 

ഒറിജിനൽ X 400 + GST . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 200+ GST. 
ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പ നയുടെ അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 23 - 9 - 2019 , 2 മണി. 

- മുദവെച്ച ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും- 28 - 9 - 2019, 2 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28 - 9 - 2019, 3 മണി. 


3 


Terms & Conditions 


1 . Price shall be quoted for delivery and installation 

of good quality items at Government Women s 
Polytechnic College , Malaparamba. 


- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . ദർഘാസ് നമ്പർ, 
തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറു കൾ 
പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവ . എ . ടി . എ . കണ്ണൂർ, തോട്ട ട , 
കണ്ണൂർ- 670 007 എന്ന മേൽ വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേ 
ണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു 
ന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ 
വില യുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യവും ? 200 വിലയുള്ള കേരള 
സർക്കാർ മുദ്രഎത്ര ത്തിൽ പാഥ മിക കരാർ പ്രതവും 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 
മൂന്ന് മാസം വരെ വില നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരി 
ക്കു ന്ന താ ണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ദർഘാ സു കൾ യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കേര ള ത്തി ന് 
പുറത്തുള്ള കമ്പനികൾക്ക് മുദ്രപത്രം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ 
? 225 ( ഇരു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ മാത്രം) പ്രത്യേകം 
മണി ഓർഡർ അയച്ചു തന്നാൽ മുദ്രപതം അയച്ചു തരു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ള 


2 . Payment condition - Only after the satisfactorily 

supply, installation and trial run . 


shall be mentioned 


3 . Guarantee /Warranty 

specifically. 


തല്ല . 


4 . Brouchers/Leaflets other documents to prove the 

confirmation of specification of items proposed to 
be supplied shall be provided . 


ദർ ഘാസ് ( ടെ ണ്ടർ) പുതു ക്കിയ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് 
മാന്വലിനും അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും. 


No. C2/929/ 2019 . 


- 1st August 2019 . 


5 . Taxes and other charges if any may be shown 

specifically . 


6 . Preliminary Agreement executed in Kerala Stamp 

Paper worth * 200 shall be attached along with 
- the tender form . 


7. EMD for an amount of 7 1, 400 (Rupees One 

Thousand Four Hundred only) shall be submitted 
in the form of DD payable at SBI, Malaparamba 
drawn from a Nationalized Bank . 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of various items for training purpose to the Government 
ITI Kannur. 

Cost of tender form : 
- Original - 7 400 + G. S. T. 

Duplicate _ 8 200 + G. S. T . 
Last date and time of sale of tender form 
23 - 9 - 2019 , 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
28- 9- 2019 , 2 p. m . 

Date and time of opening of tender 
28 - 9 - 2019 , 3 p . m . 


Govt . Women s Polytechnic College , 
Malaparamba , 
Kozhikode. 


( Sd . ) 
Principal . 
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892 KERALA GAZETTE 

[PART III 
The cost of tender forms will be received only by 
Cash or Money Order. Sealed tender should be 
superscribed with Tender No. and Date. The tender should 

-- നമ്പർ സി2 - 929/ 2019 ( 1). 

2019 ആഗസ്റ്റ് 11. 
be addressed to the Principal, Govt. ITI Kannur, Thottada 

- വ്യവ സായിക പരിശീലന വകു പ്പിന്റെ കീഴിൽ 
P. O ., Kannur-670 007 . Late tenders will not be accepted . 

| പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ഐ . ടി. ഐ . - യിൽ 
One percentage of the total cost should be remitted as താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പ 
Earnest Money Deposit . The tender in Original should be 

ര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊ 
accompanied with a preliminary agreement worth 200 

ള്ളുന്നു . 
(Rupees Two hundred only ) in Kerala Stamp Paper. 

ദർഘാസുകളുടെ വില : 
Otherwise the tender will not be considered . The validity 
period of price quoted should be for three months from 

ഒറിജിനൽ ? 800+ GST . 
the date of opening of tenders . If this condition violates 
the tender will be rejected . The stamp paper will be 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 400+ GST. 
forwarded to the parties outside Kerala if required by - ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പ നയുടെ അ വ സാ ന 
remitting * 225 (Rupees Two Hundred and Twenty Five തീയതിയും സമയവും - 23 - 9 - 2019, 2 മണി. 
Only ) separately by Money Order. The tender forms are 

- മുദവെച്ച ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
not transferable. 

തീയതിയും സമയവും- 28 - 9 - 2019 , 2 മണി. 
The tender should be in compliance with Revised 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
Store Purchase Manual and related Rules. 

28 - 9 - 2019, 3 മണി. 
- LIST OF MATERIALS 34 OC ITEMS 

- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
Sl . No . Description 

Quantity മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . ദർഘാസ് നമ്പർ, 

തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറു കൾ 
- 1 SS Flat 50x2mm 

125 Kg. പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവ. എ . ടി . എ . കണ്ണൂർ, തോട്ട ട , 
2 SS Filler Rod Ø1.6mm 

10 Kg. കണ്ണൂർ- 670 007 എന്ന മേൽ വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേ 

ണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണി 
Brass Flat 50 x 2mm 

20 Kg. 

ക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ 
Alluminium Flat 50 x 3mm 

55 Kg. 

വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും ? 200 ( ഇരുനൂറ് രൂപ മാത്രം) 
Brass Filler Rod 1 .6mm 

8 Kg. 

വില യുള്ള കേരള സർക്കാർ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക 

കരാർപ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന 
Borax Flux (bottle ) 

10 Nos. 

തീയതി മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ വില നിര ക്ക് 
Alluminium Flux (allotech ) 

10 Nos. 

പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടാ യി രിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം 
8 Cutting Blade- 4 " (wheel) 

400 Nos. 

ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കു 

ന്നതല്ല. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനികൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
Cutting Blade - 14 " (wheel) 

140 Nos. 

ആ വ ശ്യ മാ ണ ങ്കിൽ ? 225 ( ഇ രു നൂറ്റി ഇരു പ ത്തി യഞ്ച് 
10 Grinding Wheel-4 " 

40 Nos . രൂപ മാത്രം) പ്രത്യേകം മണി ഓർഡർ അയച്ചു തന്നാൽ മുദ്ര 
11 Emery Paper-120 

8 mtr. 

പത്രം അയച്ചു തരുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈമാറ്റം 

ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
12 Colour Glass ( arl welding) 

50 Nos. 

ദർഘാസ് ( ടെ ണ്ടർ ) പുതു ക്കിയ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് 
13 White Glass ( arl welding) 

110 Nos. 

മാന്വലിനും അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും. 
14 Spark Lighter 

40 Nos. No. C2/ 929 / 2019 ( 1) . 

- 1st August 2019. 
15 Wire Brush 

50 Nos. 

Sealed competitive tenders are invited for the supply 
16 Hand Glouse For Welder 

40 pairs 

of various items for training purpose to the Government 
17 ISS Filler Rod 2 .4mmØ 

12 Kg. 

ITI Kannur. 
18 Alluminium Filler Rod 2 .4mm Ø 

6 Kg . 

Cost of tender form : 
19 SS Electrode 2.5 mm 

6 pkts. 

Original - 800 + G. S . T. 
20 Wire Brush (SS ) 

30 Nos. 

Duplicate — 400 + G . S. T. 
21 Emery Cloths (150 Grade ) 

12 mtr. 

Last date and time of sale of tender form 
22 Safety Glass Plain 

30 Nos. 23 - 9 - 2019 , 2 p . m . 
Gas Welding Goggles 

30 Nos. 

Last date and time of receipt of tender 

28 - 9- 2019 , 2 p . m . 
24 HSS Tool Bit 1 / 2 " x 1/ 2 " x 6 " 103 Nos . 

Date and time of opening of tender 
25 HSS tool bit 3/ 8 X 3 / 8 " x 6 " 

5 Nos. 

28 - 9 - 2019 , 3 p . m . 
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STORES PURCHASE 


893 


- 


(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


240 Kg. 
20 Pkt. 
150 Kg. 
12 Kg. 
225 Kg. 


The cost of tender forms will be received only by 
Cash or Money Order. Sealed Tender should be 
superscribed with Tender No. and Date. The tender should 
be addressed to the Principal, Govt. ITI Kannur, Thottada 
P. O ., Kannur-670 007 . Late tenders will not be accepted . 
One percentage of the total cost should be remitted as 
Earnest Money Deposit. The tender in Original should be 
accompanied with a preliminary agreement worth * 200 
(Rupees Two hundred only ) in Kerala Stamp Paper. 
Otherwise the tender will not be considered . The validity 
period of price quoted should be for three months from 
the date of opening of tenders . If this condition violates 
the tender will be rejected . The stamp paper will be 
forwarded to the parties outside Kerala if required by 
remitting * 225 (Rupees Two Hundred and Twenty Five 
Only ) separately by Money Order. The tender forms are 
not transferable. 

The tender should be in compliance with Revised 
Store Purchase Manual and related Rules. 


32 Kg. 
2 Kg. 
20 Kg. 


5 MS Electrode 3.15mm dia 
6 MS Electrode 4mm dia 
7 MS Square Rod 50mm 
8 MS Square Rod 16mm 
9 MS Round Rod 50mm dia 
10 MS Round 28mm dia 
11 MS Polished Rod Ø 10mm 
12 MS Flat 75 x 10mm 
13 MS Round Rode Ø32mm 
14 MS Round Rode Ø 60mm 
15 MS Round Rod Ø 40mm 
16 MS Flat 70mm x 10mm 
17 MS Flat 50 x6mm 
18 MS wire Brush Welding 
19 Hack Saw Blade 1/ 2 " 
20 Hack Saw Blade (HSS) 
21 MS Square 12x12mm 
22 CCMS Filler Rod 2 . 4mm dia 
23 CCMS Filler Rod 1.6mm dia 
24 Cast Iron Electrode Ø 3.15mm 
25 Power Saw Blade Low Alloy 


185 Kg. 
150 Kg. 
122 Kg . 
20 Kg. 
40 Kg. 
50 Nos. 
400 Nos. 
200 Nos . 
6 Kg. 


List OF MATERIALS MS ITEMS 


Sl. No. 


Description 


Quantity 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


25 Kg. 


1 
2 
3 
4 


MS Flat 50x10mm 
MS Flat 50 x 2mm 
MS Flat 50 x 2mm 
MS Pipe dia 50 x 3mm 


2515 Kg. 
385 Kg. 
650 Kg 
540 Kg. 


44 Kg. 
65 Nos. 
10 Nos. 


Office of the Principal, 
Govt. ITI, Kannur. 


(Sd .) 
Principal. 


Gaz . No. 38 /2019 /DTP (Stores Purchase ). 
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